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Conforme al mismo plan que seguimos al pu- 
blicar los resultados de las observaciones meteo- 
rológicas practicaias en la mayoría de las Estacio- 
nes que forman la red mexicana durante el año 
de 1895, presentamos hoy los correspondientes á 
1896, habiéndose aumentado nuestra lista con los 
Observatorios de Lagos, Toluca, Colima, Zapotlán, 
Silao, Mor\terrey y Real del Monte. 

Así, pues, los cuadros climatológicos relativos á 
1896 contienen datos de las localidades siguien- 
tes: 





1 Oaxaca> 


1 -^ 


• 2 Puebla (Colegio Católico), 




S Colima, 


' i^ 


4 Toluca. 


-9 


6 Tacubaya, 




€ México. 


ó 


7 Xalapa. 


^ 


8 Zapotlán, 


t 


9 Mor^lia, 


V 


10 Pachuca, 






<4 
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11 Real del Monte. 

12 Querétaro. 

13 Mérida. 

14 Silao. 

15 Guanajualo. 

16 Lagos. 

17 León. 

18 San Luis Potosí. 

19 Zacatecas. 

20 Mazatlán. 

21 Saltillo. 

22 Monterrey. 

23 Guadalajara (Observatorio del Estado). 

Agregando las 78 estaciones que forman la red 
termo-pluviométrica del Estado de Veracruz, ten- 
dremos un total de 101 localidades que en el año 
en cuestión contribuyeron con los valiosos datos 
climatológicos que consignados quedan en la pre- 
sente recopilación. 

Cuánto desearíamos que bajo la dependencia 
directa del Observatorio Meteorológico Central 
esas 100 Estaciones fueran todas de 2? orden, con- 
venientemente distribuidas y escalonadas por zo- 
nas ó regiones climatéricas elegidas de antemano. 

Nuestro país encarrilado ya felizmente en la vía 
segura del progreso asi intelectual como material; 
figurando á cada paso y con no poca honra en las 
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lides del saber que se celebran en las principales 
Ciudades Europeas, debe poseer, al ejemplo de ca- 
si todas las naciones civilizadas del nuevo y del 
viejo mundo, un servicio meteorológico completo 
en consonancia con el grado de cultura á que ha 
llegado. 

La meteorología por sus múltiples aplicaciones 
en las dos fuentes que constituyen la riqueza de 
un país, el comercio y la agricultura, y las no tiic- 
nos importantes que se refieren á la salubridad, 
cada día se abre mayor brecha en el espíritu pú- 
blico y tiende á imponer su importancia. Un ru- 
mano ilustre, el creador del servicio meteorológi- 
co de Rumania, en la frase que sigue compendia 
todo el interés que se concede ya á la ciencia del 
tiempo. **Para poder apreciar nuestra situación 
agrícola, decía el Sr. Campineanu, primer titular 
del Departamento de Agricultura de aquel país, 
tenemos necesidad de un estudio climatológico 
profundo." 

Por nuestra parte debemos confesar que si el 
establecimiento de los primeros observatorios fué 
acremente impugnado aun por personas que da- 
da su ilustración deberían haber seguido el cami- 
no contrario, poco á poco ha ido reconociéndose 
la utilidad de tales Institutos y en el transcurso de 
20 años hemos visto surgir, ya debido á la inicia- 
tiva privada ó bien á la oficial, los varios centros 
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con que contamos en la actualidad y de cuya pa- 
ciente y continuada labor comenzamos á recoger 
ricos frutos. 

Sin embargo, mucha nos falta todaTÍa para co- 
locarnos al nivel de los países que luchan con de- 
nuedo por arrancar el velo con que la veleidosa 
meteorología encubre aún sus misterios. Necesi- 
tamos, como :decíamos antes, mayor número de 
estaciones de 29 orden convenientemente distri- 
buidas en todo el suelo mexicano y con un servi- 
cio organizado de tal manera, que diariamente pue- 
da hacerse la previsión racional del tiempo para 
ser comunicada pop telégrafo á todos los puertos 
de nuestros extensos litorales, á las diversas zo- 
nas agrícolas en que se dividiera el país, y contri- 
buyera por otra parte al conocimiento exacto de 
la climatología local. Necesitamos también el ma- 
yor número posible de estaciones de 3®"* orden ó 
simplemente pluviométricas y en éstas como en 
el de 2?, establecer observaciones sistemáticas so- 
bre los fenómenos periódicos de la vegetación, so- 
bre el paso, inmigración y emigración de ciertas 
aves, etc., etc. 

Con tales elementos no dudamos que México 
podría contribuir con variado y valioso contingen- 
té de datos á la elucidación de trascendentales 
problemas, que si planteados en época muy re- 
ciente y basta hoy por muy buen camino llevadas 
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las investigaciones, su perfecta solución no puede 
figurar aún enlre las leyes que forman el Código 
de la Meteorología moderna. . 

Mas no obstante lo imperfecto de esas leyes, 
cuántos beneficios ha reportado ya la humanidad 
de los principales servicios meteorológicos. 

El Almirante Fiz Roy anunciando en Londres 
á los puertos del Mar Negro una tempestad furio- 
sa que se desatarla tres días después, ¿no salvó 
á los muchos navios que hicieron caso de la pre- 
dicción y todo^ los incrédulos perecieron? 

Según las estadísticas de los accidentes maríti- 
mos ocurridos en Prusia de 1879 á 1887, resulta 
que en casi todos los casos de tempestades violen- 
tísimas acompañadas de numerosos siniestros, la 
costa había sido prevenida en tiempo oportuno. 

Sabemos que en Francia las predicciones á las 
costas y á las regiones agrícolas se verifican en 
una proporción de un 90 por ciento. Igual pro- 
porción se observa en los Estados Unidos de Amé- 
rica, cuyo vasto servicio meteorológico pasa con 
razón por ser el mejor organizado del mundo en- 
tero. ^ 

Y nosotros, en un país esencialmente agrícola, 
destinado á alcanzar un porvenir risueño, si á la 
vez que se le da de mano á los procedimientos 
rutinarios que nos legaron nuestros antepasados, 
se implantan mejoras necesarias y se hace uso de 
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los recursos científicos modernos, se aplican co- 
mo deben las údles y bienhechoras enseñanzas 
que la experiencia diaria ha deducido de la corre- 
lación entre la meteorología y la agricultura; con 
extensas Costas que limitan las calientes aguas de 
los dos grandes Océanos, y cuyos principales puer- 
tos son visitados por la marina mercante que nos 
trae los productos de la industria y el arte de ca- 
si todo el Globo, y que lleva en cambio á lejanos 
centros comerciales los tesoros que se encierran 
en las entrañas de nuestro suelo, los frutos de 
nuestros campos y los artefactos de nuestra na- 
ciente industria; nosotros, repetimos, no podemos 
decir al campesino que cifra todo su bienestar en 
el logro de la sementara que con afán prolijo cul- 
tiva: "prepárate, porque se acerca una ola de frío 
que destruirá tus esperanzas/' Ni al marino que 
anclado en la tranquila bahía espera el día seña- 
lado para la partida de su potente trasatlántico: 
"suelta tus amarras y prepárate á correr en alta 
mar el temporal que se acerca, dentando traidor 
contra las vidas é intereses confiados á tu cuida- 
do." 

Ninguno de estos pronósticos podemos hacer 
porque nuestros actuales elementos no están or- 
ganizados hi distribuidos para alcanzar, entre 
otros, un tan alto fin, ni su número es suficiente 
para cubrir bajo su red el dilatado territorio de la 
República. 
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Sin duda que el servicio meteorológico estable- 
cido en varias oficinas telegráficas de la Federa- 
ción tiende á llenar tal deficiencia, y es loable ba- 
jo todos conceptos la mira que lo creó; mas para 
llegar á un fin verdaderamente práctico, de acuer- 
do con las ideas que acabamos de exponer, se ne- 
cesita ante todo la unión de los elementos nacio- 
nales bajo un mismo plan de trabajos y un centro 
común, que ya existe desde hace 20 años, que los 
dirija y lleve al objeto deseado. 

Ojalá el Gobierno General y los de los Estados^ 
penetrados como están de la importancia que la 
meteorología ha llegado á adquirir como ciencia 
de aplicaciones verdaderamente útiles, le dieran 
el impulso que en otros países ha recibido, coope- 
rando todos á la creación y sostenimiento de un 
buen servicio meteorológico. Cinco estaciones de 
2? orden por Estado, bien dotadas y atendidas cui- 
dadosamente, bastarían para llevar á buen térmi- 
no la previsión del tiempo. Nuestros grandes pro- 
pietarios de fincas rústicas interesados igualmente 
en el conocimiento climatológico de sus pertenen- 
cias, podrían, con un gasto insignificante, coadyu- 
var al estudio general estableciendo en sus hacien- 
das observaciones sobre la lluvia y los fenómenos 
periódicos de la vegetación. 

Haciendo voto$ porque nuestro ideal se realice 
en tiempo oportuno para poder saludar al siglo XX 
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con una mejora de tanta importancia, cerramos 
este tan largo paréntesis, indicando la convenien- 
cia de que en nuestras escuelas de instrucción 
preparatoria se concidere á la meteorología entre 
los ramos principales de la enseñanza, pueslas 
nociones que estudiamos en el curso de Física son 
tan elementales que muy poco ó ningún gusto po- 
demos cobrar por una ciencia de la que sólo s^ 
nos enseñan los rudimentos. Sea que se termine 
una carrera ó sé trunque á lo megor terminada la 
instrucción preparatoria, en uno y otro caso todos 
llevarán mejores conocimientos sobre dicha cien- 
cia que podrán ser aplicados fructuosamente más 
tarde. 

El distinguido meteorologista A, Ángot, en el 
prefacio de su !tratadQ Elemental de Meteorología^ 
se queja de que Francia que tan gran papel ha 
desempeñado en el desenvolvimiento de esta cien- 
cia, es hoy uno de los países en que se cultiva me- 
nos, atribuyéndolo á la falta de toda enseñanza 
regular de la meteorología ó más generalmente de 
la Física del Globo. 

He * 

£1 presente trabajo lo hemos dividido en 4 par- 
tes. El contenido de la 1? es el siguiente: 

Tabla I. — ^Los valores medios mensuales de la 
temperatura del aire, deducidos de 3 observacio- 
nes diurnas. 
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Tabla IL — Los valores medios mensuales de la 
temperatura máxima diurna. 

Tabla III. — Los valores medios mensuales de 
la temperatura mínima diurna. 

Tabla IV. — Los valores más altos de la tempe- 
ratura' máxima observados en cada mes. 

Tabla V. — Los ^valores más bajos de la tempe- 
ratura mínima observados en cada mes. 

Tabla VI. — La diferencia entre la temperatura 
máxima y mínima media en cada mes (oscilación 
media). 

Tabla VIL — La diferencia entre las temperaturas 
extremas observadas en el mes (oscilación abso- 
luta). 

Tabla VIIL— La mayor diferencia diurna que 
arrojan las temperaturas máxima y mínima en ca- 
da mes (oscilación máxima diurna). 

Tabla IX. — Los valores medios mensuales de 
lá presión atmosférica, deducidos de tres observa- 
ciones diarias. 

Tabla X. — La presión mayor registrada en al- 
guna de las 3 horas de observación. 

Tal?la XL— La presión más baja registrada en 
alguna de las 3 horas de observación. 

Tabla XII.— La diferencia entre las presiones 
máxima y mínima de cada mes. 

Tabla XIII. — Los valores medios mensuales de 
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la humedad relativa ó estado higrométrico del ai- 
re^ deducidos de 3 observaciones diurnas. 

Tabla XIV. — El valor raás alto de la humedad 
registrado en cada mes en alguna de las 3 obser- 
vaciones diurnas. 

Tabla XV. — El valor más bajo de la humedad 
relativa registrado en cada mes en alguna de las 
3 observaciones diurnas. 

Tabla XVI— Los valores medios mensuales de 
la fuerza elástica ó tensión del vapor de agua, de- 
ducidos de 3 observaciones diurnas. 

Tablas XVII y XVIII.— ELvalor más alto y más 
bajo de la tensión del vapor, registrados en algu- 
na de las 3 observaciones diurnas. 

Tabla XIX. — ^La frecuencia ó número de veces 
que sopló el viento de cada uno délos 16 rumbos 
de la rosa, en las estaciones siguientes: 



Oaxaca. 


Qu^rétaro 


Colima. 


Mérida. 


Tacubaya. 


Lagos. 


Zapotlán. 


León. 


Morelia. 


Zacatecas. 


Pachuca. 


Mazatlán. 




Saltillo. 



Sigue luego una exposición de los procedimien- 
tos seguidos para determinar la dirección media 
del viento en las 13 estaciones citadas y principa- 
les resultados obtenidos. 
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Tabla XX. — Valores medios de la nebulosidad 
deducidos de 3 observaciones diurnas. 

Tabla XXL— Datos sobre la lluvia. 

La 2* parte contiene datos complementarios del 
Observatorio de San Luis Potosí. 

La 3^ datos termométricos y pluviométricos de 
la red veracruzana, y la 4* los principales resul- 
tados de las observaciones meteorológicas practi- 
cadas en el Observatorio Meteorológico Central. 

Se acompaña un plano de la República, en el 
que se da la posición de todas las Estaciones me- 
teorológicas con que contamos en la actualidad y 
12 figuras que representan la dirección media 
y dominante del viento para otros tantos lugares. 

En nuestro trabajo relativo al '^Clima de la Re- 
pública en 1896," dijimos que el Observatorio de 
Zapotlán dependía del Obispado de Colima. Rec- 
tificado este error por el Sr. Presb. D. Severo Díaz, 
director de dicho Observatorio, hacemos constar 
que este depende directamente de la Mitra de 
Guadalajara. 
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TABLA I.—Temperatnra media, 



MESES. 



Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Majro 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre. ... 

Octubre 

Noviembre. ... 
Diciembre 

Año... 



18.1 
18.7 
21.6 
28.8 
25.8 
22.7 
22.4 
22,8 
22.0 
21.5 
19.6 
16.1 

21.2 



1 

14.0 
14.7 
17.6 
19.7 
20.9 
19.7 
18.8 
19.5 
•18.4 
18.2 
16.4 
12.8 

17.5 



a 
I 

21.9 
21.4 
28.3 
26.6 
26.9 
27.8 
27.0 
26.7 
25.6 
24.7 
24.6 
22.9 

24.8 



¿ 



i 

I 

11.9 
12,1 
16.0 
17.6 
19.0 
17.6 
16.8 
16.5 
15.6 
14.8 
18.1 
11.8 

15.2 

i 
9 

I 

& 



1 



12.4 
12.7 
15.6 
17.6 
18.7 
17.7 
ie.6 
16.1 
15.9 
15.2 
18.8 
10.5 

15.2 



1 

a 
9 



I 



14.8 
14.7 
18.2 
20.0 
21.9 
20.8 
19.4 

;20.o 

20.0 
19.4 
18.9 
14.1 

18.5 



Enero.--1898. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre. ... 

Octubre 

Noviembre. ... 
Diciembre 

Año... 



17.0 
17.1 
20.3 
23.0 
24.4 
23.8 
21.7 
21.5 
21.5 
20.4 
19.1 
17.1 

20.5 



13.1 
17.2 
16.8 
19.3 
20.9 
19.4 
17.5 
17.1 
16.9 
16.8 
14.7 
12.1 

16.8 



12.1 
12.5 
14.9 
15.9 
17.4 
16.8 
14.2 
14.4 
14.1 
14.9 
1.3.8 
10.3 

14.1 



10.9 
11.0 
18.9 
15.2 
16.1 
14.5 
18.2 
18.7 
14.1 
18-6 
12.7 
8.9 

18.1 



14.0 
14.8 
17.9 
21.8 
22.8 
21.1 
20.6 
20.3 
19.8 
18.7 
17.5 
12.4 

18.4 



15.1 
15.9 
20.7 
28.2 
24.6 
24.0 
21.6 
20.9 
21.0 
20.0 
18.2 
14.2 

19.» 
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MB8B8. 



I 



i 



Enero.— 1896. . 

Febrero , 

Marzo 

Abril ., 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año. 



21.6 
22.4 
26.1 
27.3 
29.6 
27.6 
27.2 
27.3 
27.4 
27.0 
26.6 
22.0 



15.3 
16.6 
19.9 
23.0 
24.6 
23.6 
22.6 
22.0 
21.2 
20.2 
18.1 
14.0 



14.2 
14.3 
19.0 
21.8 
22.6 
21.0 
20.1 
19.9 
19.2 
18.3 
ia-8 
13.1 



13.8 
14.1 
18.6 
21.7 
22.7 
22.3 
21.8 
20.6 
19.8 
18.1 
16.7 
12.2 



26v8 



20.0 



18.3 



18.4 



13.9 
14.8 
18.9 
22.6 
24.6 
28.2 
22.2 
21.1 
20.1 
18.9 
16.6 
12.6 



19.1 



MBSBS. 



Enero.— 1896. , 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre \, 

Noviembre 

Diciembre 

Año. 



12.9 
13.1 
18.2 
20.7 
22.8 
21.4 
17.6 
20.8 
20.9 
18.1 
16.5 
10.8 



12.4 
10.2 
16.8 
19.8 
21.0 
20-4 
18-7 
18.7 
176 
14.9 
13-9 
11.1 



21.2 
20.6 
22.6 
23.2 
25.4 
29.0 
29.6 
29.3 
28.8 
27.1 
24.8 
23.3 



13.6 
11.2 
18.1 
20.6 
24.7 
23.7 
23.2 
23.6 
21.0 
172 
14.8 
10.7 



17.8 



16.2 



26.4 



18.6 



16.5 
16.6 
21.6 
23.1 
28.2 
30.3 
28.9 
28.8 
27.2 
22.0 
18.8 
14.8 



23.0 
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TABLA II.— Temperatura máxiina media. 


• 

M£8£S. 


1 


1 

tu 


¿ 
a 

1 


i 
1 


■1 

1 
1 


i 

1 


Enero —1896. 

Febrero 

Marzo 


25.5 
25.8 
28.9 
30.8 
31.9 
28.4 
-27.6 
28.1 
26.9 
27.5 
25.6 
22.8 


22.1 
22.3 
26.2 
27.1 
28.1 
27.9 
25.8 
26.0 
25.1 
24.1 
23.0 
20.0 


28.8 
29.6 
81.8 
83.8 
34.4 
34.6 
33.1 
32.8 
30.5 
29.2 
30.2 
29.5 


18.0 
18.2 
22.0 
23.6 
24.7 
23.5 
22.2 
22.1 
20.6 
16.5 
18.1 
17.0 


19.3 
21.2 
24.2 
26.0 
25.9 
23.9 
22.4 
21.8 
21.2 
20.6 
19.3 
17.1 





Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre. ... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


27.6 


24.8 


31.5 


20.5 


21.8 




MKSES. 


1 


i 


1 


1 

1 


<y 


i 


Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo. ••....... 


23.2 
24.1 
28.6 
31.1 
32 7 
30.1 
27.5 
27.6 
26.8 
24.9 
24.9 
23.3 


19.5 
20.5 
24.6 
26.2 
28.0 
25.7 
22.8 
22.9 
22.1 
20.9 
21.2 
19.6 


19.9 
20.4 
24.4 
24.8 
25.8 
23.3 
21.4 
22.0 
21.3 
21.8 
20.4 
18.2 




20.8 
21.9 
26.2 
29.4 
30.3 
29.4 
27 9 
27.2 
26.0 
24.9 
23.4 
19.4 







Abril 

Mayo 

Junio V. 

Julio 

Agosto 


Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


27.1 


22.3 


22.0 




25.6 
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MESES. 


s 


1 


1 


1 


i 


Enero. — 1896 

Febrero 

Marzo 

Abril 


28.6 
29.2 
82.4 
34.6 
86.2 
84.6 
83.7 
84.5 
84.4 
33.4 
88.8 
27.2 




20.0 
20.6 
26.4 
28.4 
29.3 
27.4 
26.6 
26.4 
24.6 
23.4 
22.3 
19.6 


22.4 
22.2 
27.2 
29.8 
30.6 
29.0 
^7.8 
27.2 
26.6 
24.0 
23.0 
20.7 


21.4 
24.0 
27.8 
31.1 
81.9 
80.8 
28.9 
28.1 
26.3 
26.6 
23.0 
19.6 

26.6 


Mayo 

Junio 


Julio 

Agosto ^ 

Septiembre 

Octubre 


Noviembre 

Diciembre 

Año 


82.6 




24.6 


26.7 


MESES. 


00 


j 


1 




a 


Enero.— 1896 

Febrero 





18.8 
18.1 
22.9 
26.9 
27.4 
26.3 
23.9 
26.1 
24.1 
20.6 
19.7 
18.8 


22.9 
23.0 
24.7 
26.5 
27.1 
80.8 
31.2 
81.3 
30.8 
29.2 
27.2 
26.0 


18.5 
16.8 
24.1 
25.9 
30.6 
80.2 
28.2 
28.6 
24.7 
20.0 
19.2 
16.4 




Marzo 


Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.... »... 

Octubre 


Noviembre. ...^ 


Diciembre «. 

Año 




22.7 


27.6 


28.4 
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TABLA III.— Temperatura mínima media. 


MESJCS. 


1 


i 


1 


i 
1 


H 


i 

5 


Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo.. 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 


8.4 
8.9 
11.6 
14.7 
1(5.1 
15.1 
16.3 
14.4 
14.9 
14.0 
11.9 
8.6 


7.4 

7.9 

9.4 

11.7 

18.5 

12.7 

12.6 

12.9. 

12.7 

13.0 

10.8 

6.9. 


15.8 
14.3 
15.9 
18.3 
20.3 
22.8 
22.0 
21.3 
21.3 
19.9 
18.6 
16.4 


1.2 
1.2 
3.6' 
8.2 
9.7 
9.6 
10.3 
9.3 
8.8 
8.2 
8.4 
2.7 


6.1 

4.8 

6.2 

9.5 

11.1 

11.6 

11.8 

11.1 

11.4 

10.3 

10.7 

4.6 

9.0 


! 

1 





i 


Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


12.8 


ll.O ¡ 18.9 


6.6 


MESES. 


á 


1 


1 


i 

1 

1 


9 . 


,1 

} 


Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo , 


11.4 
9.8 
11.9 
16.1 
16.4 
18.2 
18.4 
17.4 
17.8 
16.7 
13.8 
11.4 


7.1 

7.1 

8.0 

12.1 

13.9 

13.9 

13.8 

13.1 

13.1 

12.5 

9.4 

6.8 


5.7 

6.4 
7.1 
8.9 

10.2 
9.6 

10.3, 
9.9 

10.4 

10.2 
8.1 
4.1 





7.2 
7.3. 
10.1 
13.6 
16.4 
14.8 
14.4 
13.6 
13.9 
13.7 
11.4 
8.4 




Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 


Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


14.9 


10.9 


8.8 




11.7 
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MEBBS. 


1 


1 


< 


1 


i 


Enero.— 1896 

Febrero 

Marzo 

Abril 


16.1 
18.8 
17.6 
20.8 
22.9 
28.2 
22.4 
22.5 
22.8 
21.9 
21.4 
18.7 




9.0 
8.2 
12.0 
14.8 
15.9 
15.5 
15.0 
14.7 
14.8 
14.0 
12.2 
7.6 


4.9 

4.2 

7.7 

11.2 

12.0 

13.9 

14.4 

13.5 

13.7 

12.4 

8.5 

8.6 


6.7 

6.3 

9.7 

13.4 

14.8 

15.8 

16.1 

14.8 

14.7 

13.7 

10.2 

5.1 


Mayo.......... 


Junio. M 


Julio i 


Affosto 


Septiembre 


Octubre ." 


Noviembre 


Diciembre 

Año 


21.2 




12.8 


9.9 


11.8 


MS8ES. 


oó 


N 


i 


^ 1 

3 


a 


Enero.— 1896 

Febrero 


• 


8.9 

3.1 

7.7 

10.8 

12.2 

12.3 

11.3 

11.1 

15.6 

9.5 

7.5 

4.8 


18.4 

16.7 

19.6 

20.2 

22.4 

26.7' 

26.2 

26.4 

25.7 

24.8 

21.9 

19.6 


9.3 
6.1 
13.2 
16.2 
19.8 
19.5 
19.4 
18.9 
18.6 
14.7 
11.3 
5.6 




Marzo , 


Ahril 


Mayo , 


Junio •.... 


Julio 


Agosto. ....; 


Septiembipe 

Octubre ..• 


Noviembre 

Diciembre. ^....•. 

Año 




8.8 


22.8 


14.4 
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TABLA IV.— Temperatura máxima absoluta. 


MESES. 




i 


1 


1 


f 


i 


Enero.— 189f6. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 


28.0 
29.8 
38.4 
84.1 
36.0 
32.0 
31.2 
29.2 
29.7 
30.3 
29.3 
27.7 


24.8 
26.7 
31.5 

30.8 
30.8 
30.3 
29.6 
28.0 
26.6 
26.4 
24.6 
24.0 


31.6 
34.0 
84.4 
36.7 
87.2 
87.1 
86.9 
86.2 
33.9 
81.2 
82.5 
31.6 


19.4 
21.3 
28.2 
27.0 
27.2 
26.6 
26.9 
23.8 
22.6 
21.6 
21.2 
20.4 


22.6 
24.4 
27.8 
29.5 

28.6 
27.0 
26.3 
28.9 
23.8 
28.9 
21.9 
21.9 


29.8 
31.0 
82.6 
31.0 
33.5 
80.3 
27.3 
27.0 
80.0 
29.1 
28.6 
31.0 


Junio 


Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año,.. 


36.0 


31.6 


37.2 


28.2 


29.5 


33.6 


MESES. 


i' 

1 


i 

1 


i 

1 


s 

1 

§ 

1 


& 


é 


Fnero.— 1896. 

Febrero 

Marzo. 


26.7 
28.2 
32.6 
34.6 
85.9 
82.4 
30.8 
29.8 
29.0 
28.2 
27.4 
26.8 


23.4 
26.3 
29.0 
31.0 
81.5 
28.9 
26.7 
25.2 
25.4 
24.1 
24.0 
23.0 


23.6 
26.0 
81.0 

29.5 
30.0 
28.0 
26.6 
26.0 
24.7 
24.6 
26.8 
22.8 


22.8 
21.6 
26.5 

25.6 
26.7 
26.5 

19.5 
20.5 
22.0 
21.7 
23.7 
23.8 


24.0 
26.0 
30.6 
34.0 
88.0 
84.5 
32.8 
31.3 
29.0 
26.5 
26.8 
24.0 


24.8 
26.3 
32.8 
34.7 
86.1 
84.9 
81.6 
29.6 
27.9 
. 27.0 
26.4 
26.0 


Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


36.9 


31.5 


81.0 


26.5 


34.6 


86.1 
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MSSJfiS. 


SI 


1 


1 

1 


i 


i 


Enero.— 1896 

Febrero 


34.6 
85.8 
86.8 
38.0 
40. & 
38.6 
36.4 
36.0 
36.6 
86.0 
34.6 
32.1 


21.6 
23.4 
28.6 
3^.4 

80.8 
80.7 
27.7 
26.7 
26.7 
25.8 
23.2 
20.9 


23.2 
24.0 
29.1 
34.1 

32.8 
80.2 
28.7 
28.7 
28.6 
27.2 
26.2 
23.2 


26.0 
26.1 
80.9 
83.6 
34.0 
31.5 
81.5 
80.0 
29.6 
27.7 
25.2 
25.8 


24.0 
26.0 
81.1 
84.3 
34.7 
83.8 
81.8 
80.2 
28.6 
27.7 
25.7 
23.8 


Marzo 

Abril... 


Mayo 

Junio... 

Julio 

Agesto , 


Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año 


40.6 


32.4 


84.1 


34.0, 


84.7 


MESKS. 


OQ 


j 


j 


'i 


¿ 


Enero.— 1896 

Febrero 


22.8 
24.6 
30.4 
34.2 

33.4 
32.2 
28.0 
27.9 
28.9. 
25.1 
23.6 
21.5 


23.2 
23.4 
27.8 
31.4 
32.0 
29.4 
26.4 
27.8 
26.9 
25.2 
24.8 
23.8 


24.9 
26.6 
28.8 
27.4 
31.6 
32.9 
33.4 
33.5 
33/2 
31.9 
29.2 
28.4 


22.1 
22.6 
29.5 
32.0 
33.1 
34.3 
30.8 
31.0 
80.1 
26.3 
25.3 
23.4 


31.0 
32.8 
36 6 
36.6 
42.0 
43.8 
42.0 
40.0 
87.0 
31.0 
31.2 
80.0 


Marzo 


Abril 

Mayo 


Junio. ........•• 


Julio 


Agosto., 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 


Diciembre 


V Año 


34.2 


32.0 


88.5 


34.3 


43.8 

II 
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TABLA Y.—Temperatora mínima absoluta. 


MXSXS. 


j 


fiu 


1 


1 


i 


1 


Enero —1896. 

Febrero 

Mftrzo «.r». 


4.0 

4.6 

6.0 

11.4 

12.9 

12.7 

18.2 

12.6 

12.8 

11.4 

9.5 

3.1 


4.8 

4.7 

4.7 

8.6 

10.2 

10.0 

11.0 

10.0 

10.0 

10.6 

9.0 

1.8 


11.4 
10.2 
13.2 
16.4 
16.0 
19.6 
20.8 
19.0 
20.0 
18.4 
14.8 
9.4 


-1.8 
-2.8 
0.4 
5.9 
7.1 
4.9 
7.9 
7.6 
4.9 
5.7 
8.8 
-3.8 


12 

-1.8 

4.9 
7.9 
5.1 

ia4 

8.9 
8.0 
6.8 
6.5 
-1.5 


6.5 
6.0 
5.6 

11.0 
11.1 
13.5 
13.0 
13.0 
12.4 
12.5 
6.1 
6.0 


Abril 

Mavo 


T ^- 

Junio 


Julio.... 


Agosto 

Septiembre. ... 

Octubre 

Noviembre.... 
Didembre 

Año... 


8.1 


1.8 


9.4 


-8.8 


-1.8 


6.6 


MS8S8. 


i 

1 


é 
1 


í 
. 1 


2 
1 

1 


1 


1 

a 

O 


Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo. •.•••.••• 


6.8 
60 

9.6 
10.6 
13 1 
16.0 
15.4 
14.6 
15.9 
15.0 

9.1 

6.4 


4.8 

3.5 

6.5 

9.4 

11.9 

11.0 

11.8 

11.2 

10.1 

10.0 

8.1 

1.5 


0.4 
0.2 

2.0 
4.2 
6:8 
8.2 
9.0 
6.6 
8.2 
7.3 
4.0 
1.0 


1.8 
1.1 
3.8 
7.7- 
9.6 
7.5 
6.6 
8.3 
9.7 
9.2 
7.2 
0.1 


8.6 

2.3 

5.5 

7.7 

12.2 

10.5 

12 8 

11.5 

11.6 

11.6 

6.1 

1.0 


3.7 

2.0 

8.9 

18.0 

16.8 

16.8 

16.0 

13.6 

16.0 

16.0 

4.1 

-1.2 


Abril 


Mayo... 

Junio 


Julio 


Asrosto 


Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


6.0 


1.6 


0.2 


oa 


1.0 


-1.2 
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MieSJBB. 


1 


, 


o 


i 


r 


Enero 1896 


18.0 
12.2 
12.1 

17.8 
20.1 
21.0 
21.0 
21.1 
21.6 
19.3 
19.8 
18.0 


6.2 
4.0 

8.8 
12.8 
16.8 
16.0 
17.7 
16.5 
16.6 
14.7 
10.4 

4.6 


8.6 

8.6 

8.0 

11.6 

12.6 

12.? 

18.6 

12.6 

18.0 

12.7 

9.6 

2.9 


0.2 

-0.2 

4.2 

6.4 

7.7 

9.1 

11.2 

10.0 

11.0 

9.9 

8.9 

-8.6 


2.0 

0.0 

6.6 

9.3 

10.6 

9.7 

14.6 

12.1 

12.1 

11.1 

6.6 

-2.4 


Febrero 


Marzo 


Abril 


Mayo 


Junio 


Julio 


Agosto 

Septiembre 


Octubre, ^ 


Noviembre.... 

Diciembre 

Año 


11.1 


4.0 


2.9 


-8.6 


-2.4 


HS8KS. 


1 

3 

OQ 


1 


ai 


1 


a 


Enero. — 1896 


1.1 

1.2 

4.0 

6.7 

13.8 

11.5 

13.2 

12.8 

12.6 

12.2 

4.5 

-0.4 


-1.6 
-5.2 

8.2 
6.0 

8.6 

8.6 

8.8 

9.8 

10.0 

7.8 

-8.0 

-4.0 


16.6 
11.7 

16.6 
16.5 
19.8 
22.8 
28.8 
28.8 
23.1 
19.0 
16.7 
16.8 


-2.3 
-2.8 
4.6 
6.3 
16.8 
16.0 
17.0 
16.8 
18.5 
11.8 
-4.2 
-2.0 


0.0 

2.0 

9.0 

10.0 

19.6 

20.0 

22.0 

21.8 

11.6 

16.0 

-3.5 

0.0 


Febrero 

Marzo 


Abril 


Mayo 


Junio.. 


Julio •.••••..• ,.,,, 


Agosto ,, 


Septiembre 

Octubre 


Noviembre 


Diciembre» 


Año 


-0.4 


-5.2 


11.7 


-4.2 


-8.6 
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TABLA VI.-Temperatura. OBoiUoidn media. 


MBSK8. 


I 


i 


¿ 


1 


1 


} 


Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 


17.1 
17.0 
17.4 
16.2 
16.8 
13.3 
12.3 
13.7 
12.0 
13.6 
13.7 
14.2 


14.7 
14.4 
16.8 
16.4 
14.6 
16.2 
18.3 
13.1 
12.4 
IM 
12.2 
13.1 


13.0 
16.8 
16.9 
16.6 
14.1 
11.8 
U.l 
11.6 
9.2 
9.3 
11.7 
13.1 


17.8 
17.0 
18.4 
15.4 
16.0 
13.9 
11.9 
12.8 
11.8 
8.3 
12.7 
14.8 


14.1 
16.4 
18.0 
16.5 
14.8 
12.4 
16.6 
10.7 
9.8 
10.4 
10.7 
12.6 




Abril : 

Mayo 

Junio 

Julio... 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


14.8 


13.8 


12.6 


14.0 


12 8 




MK8JBS. 


1 


% 


i 

1 


1 
1 


9 


o 


Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 

Abril 


11.8 

14.8 

16.7 

16.0 

16.2 

11.9 

9.3 

10.0 

9.0 

8.3 

11.1 

11.9 


12.4 

13.6 

16.4 

14.4 

14.0 

11.7 

9.0 

9.8 

8.8 

8-6 

11-4 

12.1 


14.2 
14.8 
14.0 
15.9 
15.6 
18.7 
11.0 
12.0 
10.0 
11.5 
12.3 
14.1 




13.7 
14.7 
16.9 
16.2 
16.1 
14.9 
18.1 
13.7 
11.7 
11.0 
12.0 
14.0 


! .!!! 


Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


♦12.2 


11.9 


13.7 




13.9 
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MKBK8. 


S 


I 


o 


i 


i 


j£ner(». — 1896 


12.4 
12.4 
14.8 
18.8 
18.6 
11.2 
11.3 
12.0 
11.6 
11.5 
10.4 
9.2 




11.0 
12.4 
13.4 
18.6 
13.4 
11.9 
11.5 
11.7 
9.7 
9.4 
10.2 
11.9 


17.3 
18.1 
19.6 
18.5 
18.6 
16.2 
12.9 
18.7 
11.9 
116 
14.6 
17.1 


14.4 
17.1 
18.6 
17.2 
17.1 
14.1 
12.9 
13.7 
11.4 
10.7 
12.8 
14.2 


Febrero 

Mar2M) .......*....• 


Abril 

Mhvo....* 


Junio 

■^ulio 


Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año 


11.8 




11.7 


16.7 


14.8 


MB8E8: 


1 

£ 
1 

có 


j 


i 


i 


a 


Enero.— 1896 

Febrero 

Marzo 





14.9 
16.0 
15.0 
16.1 
15.2 
14.0 
12.9 
14.0 
12.6 
7.7 
12.2 
14-5 


4.5 
6.3 
5.1 
/ 6.4 
4.7 
4.0 
6.0 
.4.9 
6.1 
6.0 
5.8 
6.4 


9«2 

9.7 

10.9 

9.7 

10.8 

10.7 

8.8 

9.7 

6.1 

6.8 

7.9 

9.8 





Abril 


Mayo 

Junio... 


Julio :.,., 

Agosto 


Sentiembre 


Octubre 


Noviembre.. 


Diciembre 


Año 




13.9 


6.3 


9.0 
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Tabla TIL— Temperatura. OBoilación absoluta mensual. 


MESES. 


i 


1 


i 


i 


H 


i 


Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 


24.0 
25.2 
27.4 

22.7 
23.1 
19.8 
18.0 
16.6 
17.4 
18.9 
19.8 
24.6 


20.0 
21.0 
36.8 
22.2 
20.6 
20.8 
18.5 
18.0 
16.6 
15.8 
15.5 
22.0 


20.1 
28.8 

21.2 
20.8 
21.2 
17.5 
15.5 
17.2 
18.9 
12.8 
18.2 
22.1 


21.2 
24.1 
27.8 
21.1 
20.1 
21:7 
18.0 
16.2 
17.7 
15.9 
17.4 
24.2 


21.6 
25.8 
29.1 
24.6 
20.7 
21.9 
15.9 
15.0 
15.8 
17.1 
15.4 
28.4 


23.9 
25.0 
26.9 

20.0 
22.4 
16.8 
14.3 
14.0 
17.6 
16.6 
22.5 
26.0 

26.9 


Abril 


Mayo.M.... 


Junio •••. 


Julio 


Agosto •••. 


Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.*.,. 
Diciembre 

Año... 


27.4 


26.8 


23.8 


27.8" 


29.1 


MESES. 

• 


i 


. i 


i 
1 


1 

1 • 


1 




Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 


1^.9 
22.2 
22.9 
24.1 
22.8 
19.4 
16.4 
15.3 
13.1 
13.2 
18.3 
20.4 


19.1 
21.8 
22.5 
21.7 
19.6 
17.9 
14.9 
14.0 
15.3 
14.1 
15.9 
21.5 


28.1 
24.8 
29.0 
25.8 
28.2 
24.8 
16.6 
18.5 
16.5 
17.3 
21.8 
21.8 


20.5 
20.4 
22.7 
17.8 
16.2 
19.0 
13.9 
12.2 
123 
125 
16-5 
28.2 


20.5 
23.7 
25.1 
26.8 

20.8 
24.0 
20.0 
19.8 
17.5 
14.9 
19.7 
28.0 


21.1 
24.8 
'28.4 
21.7 
19.8 
18.1 
15.6 
16.1 
11.9 
12.0 
21.8 
26.8 


Abril... 


Mayo..... ■ 


Junio ...•.•«.... 


Julio 


Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre..... 

Año... 


24.1 


22.5 


29.0 


28.2 


26.3 


26.8 
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MESES. 


S 


1 


i 


i 


j 




Enero— X896 

Febrero 

Marzo...,, ,. 


21.4 
23.6 
24.7 

20.2 
20.4 
17.6 
14.4 
14.9 
15.0 
16,7 
14.8 
19.1 


16,8 
19,4 
20.3 
19.6 
16.0 
14.7 
10.0 
10,2 
10.2 
10.6 
12.8 
16.3 


19.6 
20.5 
21.1 
22.6 
20.2 
18.0 
15.1 
16.1 
15.6 
14.5 
16.6 
20.3 


25,8 
26.3 
26.7 
28.1 
26.3 
22.4 
20.3 
20.0 
18.5 
17.8 
21.3 
28,9 


22.0 
26.0 
26.6 
26.0 
24,2 
24.1 
17.3 
18.1 
16.6 
16.6 
19.1 
26.2 


í 


Abril 

Mayo 

junio 




Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 




Año 




24.7 


20,3 


22.6 


28.9 


26,2 




MESES. 


00 


j 


1 


á 

•s 

1 


1 




Enero. — 1896 


21.7 
23,3 
26.3 
27.5 

20,1 
20.7 
14.8 
15.1 
16.4 
12.9 
19.0 
21.9 

27,5 


24\8 
28.fi 

24.6 
25.4 
23.4 
20.6 
17.6 
18.0 
16.9 
17.4 
27.8 
27,3 


8.4 
14.9 
12.7 
11.9 
12.3 
10.1 

9.6 
10.2 
10,1 
12.9 
12,5 
12.1 


24.4 
25.3 
26,0 
26,7 
17,8 
18.3 
13.3 
14.2 
16.6 
13.5 
29.5 
25.4 


31.0 
80.8 
27.6 
26.0 
22.6 
23.8 
20.0 
18.2 
26.5 
16,0 
«4.7 
30.0 


Febrero 

Marzo .....,.,,,.. 


Abril 


Mayo 

Junio , 




Julio 




Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año 




28.6 


14.9 


29.6 


"•' 
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EL CLIMA 



Tabla VIII.— Temperatura. Osoilaoidn máxima diurna. 


MESKB. 


1 







m 


i 


« ! 


Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 


21.5 
-2.4 

"22.0 
19.4 
20.1 
18.3 
16.1 
16.0 
16.5 
16.6 
17.9 
22.2 


19.5 
16.8 
2á.0 
19.2 
19.2 
18.0 
17.0 
16.6 
15.4 
15.6 
14.1 
19.3 


17.7 
19.7 
19.8 
20.1 
20.2 
16.1 
13.9 
14.9 
13.0 
11.7 
16.8 
18.8 


20.6 
23.2 

22.0 
18.5 
17.9 
17.0 
16.2 
15.3 
14.7 
14.7 
16.0 
22.9 


17.6 
21.6 
28.5 
19.3 
17.3 
16.2 
14.2 
14.8 
13.3 
16.1 
14.2 
17.9 


17.1 
17.0 
20.1 

16.7 
14.4 
14.8 
12.5 
11.4 
12.5 
12.9 
13.4 
19.1 

20.1 


Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


22.4 


22.0 


20.2 


23.2 


28.6 


ME8K8. 


i 




i 


1 
1 


1 
& 


1 




Enero. —1896. 

Febrero 

Marzo 


16.0 
18.8 
20.0 
20.0 

19.8 
17.2 
13.3 
14.5 
11.8 
11.8 
16.7 
17.0 

20.0 


16.9 
19.2 
19.7 
17.1 
18.2 
16.7 
13.6 
13.8 
14.3 
Í4.1 
15.6 
17.1 


19.7 
19.2 
21.2 

18.1 
18.9 
17.8 
14.6 
16.8 
14.4 
16.8 
16.1 
19.4 




18.8 
20.4 
19.7 
19.9 
19.3 
18.6 
17.8 
17.1 
16.1 
13.7 
18.2 
21.0 


20.2 
21.9 

18.0 
16.4 
18.4 
14.9 
12.4 
13.7 
11.4 
10.6 
16.8 
21.9 


Abril 

Mayo 

Junio 


Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


19.7 


21.2 





21.0 


21.9 
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MESES. 


ai 


, 


cd 


I 


i 


Enero.— .1896 

Febrero 


17.6 
18.8 
21.0 
17.3 
16.9 
14,6 
13.2 
14.4 
14.4 
14.0 
13.7 
16.0 


14.6 
16.8 
16.6 

16.4 

14.1 

11.3 

8.4 

9.8 

8.7 

8.4 

11.4 

12.3 


16.6 
16.0 
16.4 
U.S 
16.8 
14.6 
13.6 
14.0 
13.4 
12.9 


24.4 
26.8 
26.7 
23.9 
24.1 
19.9 
16.9 
17.7 
16.0 
14.6 
20.7 
28.9 


19.8 
23.1 

21.2 
20.6 
20.6 
19.3 
16.8 
16.8 
16.6 
16.1 
17.0 
20.8 


Marzo 


Abril 


Mayo 

Junio 


Julio 


Agosto 

Septiembre 


Octubre 


Noviembre 

Diciembre 

Año 


'2X.¿ 


16.6 


16.7 


28.9 


23.1 


MESES. 


OQ 


j 


i 


i 

i 

OQ 


a 


Enero.— 1896 

febrero 

Marzo 

Abril 


16,1 
17.1 
18.4 

18.2 
16.2 
16.7 
12.9 

u'.ó 

11.4 
Í6.*6 


21.2 
20.0 
18.4 
19.5 
18.2 
16.0 
15,2 
17.0 
16.3 
16.2 
16.8 
21.8 


6.7 

10.4: 

6.8 
10.1 
6.7 
6.4 
7.5 
7.2 
8.7 
8.7 
8,0 
8.9- 


12.1 
16.6 
18.7 

12.0 
12.6 
13.5 
H.O 
10.9 
8,9 
7.9 
14.7 
17.9 


19.0 
20.6 
22.5 

18.6 
21.7 
18.8 
18.0 
16.0 
17.6 
11.6 
15.0 
18.2 


Mayo 

Junio 

Julio 


Agosta. 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año 


18.4 


21.8 


10.4 


18.7 


22.6 










• 
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IL CLIMA. 



1 

TABTiA IX.— Presión barométrioa media. 


MS8£S. 


i 


1 

i 

PLI 


¿ 
a 

i 


1 

i 


ci 

1 


i 


Enero. -1896. 

Febrero 

Marzo 


637.5 
86.6 
36.2 
36.6 
36.3 
36.4 
37.5 
37.7 
36.5 
36.5 
36.9 
38.3 


594.1 
93.3 
92.4 
93.7 
93.7 
95.0 
95.7 
95.2 
94.9 
93.7 
93.5 
94.4 


721.3 
20.8 
18.4 
18.0 
17.8 
17.6 
18.7 
18.8 
17.5 
17.6 
17.9 
18.9 


556.3 
55.5 
55.9 
66.4 
56.5 
56.5 
57.4 
67.6 
66.3 
66.6 
56.6 
66.8 


583.8 
82.3 
82.7 
82.9 
82.9 
83.0 
83.9 
84.3 
83.0 
83.8 
84.4 
84.9 


649.7 
48.8 
48.5 
49.1 
48.4 
48.9 
50.6 
60.6 
48.9 
49.0 
49.1 
60.7 


Abril 

Mayo 


Junio 


Julio. ., 


Agosto 


Septiembre.... 
Octubre 


Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


636.9 


594.1 


718.3 


566.1 


583 5 


649.3 


M£SBS. 


} 


i 


m 


2 
1 
1 


1 


1 


Enero.--1896. 

Febrero :.. 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 


637.1 
86.4 
35.9 
36.3 
36.0 
36.2 
37.2 
37.8 
86.3 
37.0 
37.4 
88.4 


609.0 
7.9 
8.1 
8.3 
8.1 
8.4 
9.5 
9.9 
8.5 
8.6 
9.1 
9.8 


574.7 
73.9 
74.8 
73.2 
73.4 
73.9 
72.9 
73.8 
72.7 
73.3 
72.8 
72.9 


548.3 
47.2 
48.2 
48.9 
48.8 
48.9 
49.7 
49.4 
47.9 
48.0 
48.6 
49.0 


614.7 
13.5 
13.8 
13.8 
13.9 
14.2 
16.3 
15.5 
14.0 
14.0 
14.4 
15.4 


685.0 
84.6 
84.2 
84.3 
84.1 
84.2 
85.4 
85.7 
84-2 
84-4 
851 
86.7 


Julio 

Afosto ......... 


Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


636.8 


608.8 


573.5 


548.6 


614.4 1 634.7 
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MJE8K8. 


a 


i 


1 

■y 

i 


1 

i i 


Enero.— 1896 

Febrero 

Mar^ ,,.. 


762.8 
6l.*2 
60.6 
60.8 
68.9 
69.0 
61.4 
61.2 
68.4 
69.1 
60.0 
63.1 


616.4 
16.2 
16.7 
16.6 
14.2 
16.9 
16.9 
17.4 
16.2 
16.3 
17.2 
18.3 


601.7 
00.6 
00,8 
01.2 
01.0 
01.6 
02.6 
02.9 
01.6 
00. 1 
02.0 
02.6 


613.6 617.4 
12.6 16.6 
12.6 16.3 


Abril 

Mayo 

Junio...'. 

Julio 


12.9 
12.8 
13.1 
14.8 
14:6 
13.3 
13.3 
13.8 
14.6 


16.6 
16.6 
16.8 
18.0 
18.6 
17.0 
17.1 
17.6 
18.6 


Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año 


760.6 


616.3 


601.6 


613.6 


617.2 


ME8KB. 


1 

OD 


S 
I 

1 


á 


á 
1 


1 


Enero.— 1896 

Febrero 

Marzo 


613.8 
12.1 
12.1 
12.2 
12.4 
13.3 
14.6 
16.2 
18.2 
13.0 
13.6 
14.8 


674.3 
71.0 
72.0 
72.4 
72.4 
72.8 
73.9 
74.3 
72.8 
72.3 
72.6 
73.0 


761.6 
61.2 
60.4 
60.1 
69.3 
68.4 
69.4 
69.7 
68.0 
49.3 
69.7 
61.0 


632.3 
31.7 
80.2 
30.4 
31,3 
33.2 
34.1 
34.2 
83.6 
32.0 
33.3 
31.6 


716.6 
16.6 
13.6 
13.7 
12.4 
138 
16.2 
162 
14.6 
16.3 
16.0 
18.0 


Abril ;... 

Mayo 


Junio 

Julio t 


Agosto 

Septiembre 

■ Octubre 


Noviembre 

Diciembre 

Año 


618.3 


672.8 


769.0 


632.6 


714.9 


1 
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iüL CLt&lA. 



TABLA X— Presión máxima. 



Il 












1 


l¡ 
1 

j MESES. 

'i 


i 

o 


íS 


i 


j 


i 
1 ^ 


. 1 


^ Enero. -1896. 

Febrero 

Marzo. 

Abril 

Mayo 

«Junio 


642.2 
40.3 
41.7 
40.6 
38.8 
89.4 
39.7 
39.6 
38.6 
38.8 
39.4 
41.6 


698.0 
96.8 
96.6 
96.5 
95.9 

98.0 
98.1 
97.6 
96.4 
95.8 
96.0 
97.5 


723.5 

22.6 
21.9 
21.0 
20.0 
22.6 
20.9 
21.7 
21.0 
20.6 
20.8 
21.7 


560.1 
68.9 
58.8 
69.6 
68.6 

60.5 
60.2 
60.3 
68.4 
58.8 
59.9 
60.3 


588.6 
85.6 
86.2 
86.3 
85.6 
86.9 
86.6 
87.4 
86.0. 
86.6 
87.4 
88.2 


656.7 

55.9 

63.8 
52.1 
64.8 
64.7 
64.1 
52.2 
6:^.5 
62.7 
65.6 


Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


642.2 


598.9 


723.6 


560.5- 


688.6 


665.9 


MESBS. 


1 


^j 


i 

1 

0. 


1 

■o 
% 


• 

9 


2 

1 

9 

O 


Knero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 


639.1 
38.7 
37.4 
38.3 
36.9 
39.4 
39.9 
39.0 
39.0 
38.8 
40.3 

40.4 


612.4 
10.8 
12.1 
11.6 
10.6 
18.0 
12.1 
13.3 
10.6 
10.7 
12.3 
13.2 


578.9 

77.0 
77.4 
76.4 
76.0 
77.5 
76.6 
76.0 
74.6 
75.4 
76.2 
76.6 


662.1 
60.6 
60.9 
61.3 
60.8 

62.3 
62.2 
61.4 
49.8 
60.3 
60.4 
62.1 


619.9 
17.1 
18.3 
18.8 
17.8 
19.2 
18.2 
18.3 
16.7 
16.6 
19.4 
2L4 


638.4 
37.3 
37.8 
87.6 
86.8 
88;8 
37.6 
38.6 
87.4 
36.9 
38.6 

39.7 


Abril. 


Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 


Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


640.4 


613.3 


678.9^ 


552.3 


621.4 


639.7 



Digitized 
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MKSK8. 


i 


ó 




Enero.— 1896 

Febrero 


709.9 

68.8 
69.1 
67.8 
61.9 
65.1 
64.7 
63.8 
61.6 
62.6 
62.6 
67.8 


621.9 
20.4 
19.9 
20.3 
17.7 
21.5 
20.4 
21.6 
18.5 
19.0 
21.0 
22.0 


605.8 
04.2 
06.0 
04.0 
03.7 
0.Í.9 


617.6 622.8 
16.4 20.7 
16.9 : 21.8 
16.9 1 21.0 
15.8 19.4 
17.7' 91 fi 


Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 


Julio 


0.5.3' 17.4! 21.5 II 


Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre.. : 

Año 


06.4 
03.7 
04.3 
05.6 
OO.o 


18.1 
15.6 
16.8 
17.8 
18.6 


22.6 
19.6 
20.3 
21.0 

228 


769.9 


622.0 


60^6 5 


618.6 


622.8 












MESES. 


1 

i 


j 


- 

s 
S 


á 

a 
1 


1 


Enero.— 1896 

Febrero 

Marzo 


619.4 
17.0 
17.8 
17.1 
15.9 
18.3 
18.4 
18.6 
16.8 
16.6 
17.6 
19.9 


676.5 
73.8 
74.9 
75.1 
75.0 
76.4 
76.1 

77.4 
74.8 
75.2 
75.6 
76.2 


784.9 
04.9 

63.9 
63.4 
612 
63.2 
62.3 

•68.1 
61.2 
61.7 
63.9 

64.9 


636.4 
85.4 
86.7 
81.2 
36.8 
86.3 
35.8 
86.6 
36.4 
36.6 

36.6 
86.4 


728.7 
25.0 
24.2 
27.1 
27.1 
19.2 
19.1 
19.9 
21.0 
20.8 
24.8 
24.4 


Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 


Agosto , 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año 


619.9 


677.4 


764.9 


686.6 


728.7 

1 


1 V 
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TABLA X.— Presión barométrica mínima. 


MESES. 


i 

1 


i 

1 


i 


i 

1 


¿ 

1 


i 

1 


Enero —1896. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 


632.5 
32.5 

33.4 
83.8 
33.1 
33.8 
34.9 
34.9 
'34.8 
34.4 
84.1 
34.1 


590.3 
80.0 

89.5 
90.1 
90.5 
90.2 
93.4 
92.1 
91.3 
90.7 
89.9 
89.2 


718.2 
19.4 
156 
14.2 
14.0 
13.9 
15.7 
16.9 
13.6 
14.8 
14.6 
15.6 


652.^ 
51.9 

62.8 
63.1 
64.0 
53.2 
55.2 
55.0 
54.4 
64.0 
54.8 
54.1 


678.7 
78.0 
78.7 
79.6 
80.1 
79.3 
81.2 
81.4 
Sl.l 
80.5 
81.6 
80.9 


642.4 

4*2'.*3 

45.0 
44.2 
45.0 
47.9 
' 47.9 
46.5 
46.8 
47.0 
46.2 


Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año;.. 


632.6 


689.0 


713.6 


551.9 


578.0 


642.3 


MESES. 


a 

1 


é 

1 


i 

1 ■ 


i 
1 


1 

1 
& 


i 

C5 


Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 

Abril 


634.6 
84.4 
34.5 
U.Z 
34.6 

33 6 
34.8' 
86.9 

33.6 
34 6 
36.2 
87.0 

633.6 


604.4 
4.1 

4.5 
4.6 
5.2 
4.1 
* 6.7 
7.8 
6.4 
5.9 
6.3 
5.8 

604.1 


670.8 
69.0 
71.0 
70.2 
70.0 
70.2 
70.7 
70.4 
70.0 
70.8 
70.4 
70.0 


645.0 
43.0 

45.0 
45.9 
46.3 
46.0 
47.1 
46.8 
46.2 
45.4 
45.9 
46.0 


609.6 

9.7 
10.2 

9.8 
10.6 
l».6 
11.7 
12 
11.0 
11.6 
11.0 
11.9 


681.6 
30.6 
31.1 
31.0 
31.7 
30.1 
83.0 
32.6 
30.6 
31.8 
32.0 
82.7 


Mayo , 


Junio 


Julio 


Agosto 


Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre ..... 

Año... 


569.0 


643.0 


609.6 


630.1 
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by Google 
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!i - - - 

ME8B8. 


1 


1 Enero.— -1896 

i Febrero 

. Marzc 


752.7 |609. 8 596.8 
49.4' 11.2! 96.0 

54.6 11.9, 96.3 
66,2 11,8 i 97.0 
54,8 10.2' 97,0 

54.7 11.4 96.4 


608.8 
7.9 

8.8 
9.3 
9,9 
8.7 


612.0 1 
12.01 
12.4 i 


Abril 

Mayo 

Junio 


12.3 ¡i 
12.9 

11.2; 


: Julio 

Agosto 


57.6 18.7 98.8; 11.1 
56.9 13.6 9fl-2 ! 11,8 


14.2 

14.5 ; 

14.3 1 

14.2 

14.2 


' Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre, 


65.2 14.0 
55.2 18.4 
66,2 18.4 
56.8 14.2 

749.4 609.8 


99.0 1 11.1 
98.5' 10.0 
98.5, 10,2 
98.9 1 10.8 


Año 


.'íftfi.rt ! 607.9 


fill 2:' 






MESES. 


i'" ¡'''i 

00 N ; a 


i 

1 


r 1, 

1 


, Enero.— 1896 

Febrero 

Marzo 


606.9 568.5 ' 757.4 

6.4 68.0 58.7 
8.2 69.3. 57.0 
8,0, 69.4 57.2 
8.6, 70.0 56.9 

8.5 69,51 54.2 
11.1 72.1 1 56.2 
11.6 72.0! 56.1 
10.4 71,1 ! 58.8 
• 9.8 70.0 58.6 

9.9 69.2; 56.9 
9.1 1 69.9 57.7 


624.5 
24.3 
24. i 

26.4 
28.0 
29.1 
32.1 
29,2 
30.2 
29.4 
28.3 
28.1 


705.1 '' 
«4 
7.0 ;; 


Abril 

Mayo 

1 Junio... 


4.2;; 
7.1 '1 

8.9 ;i 


; Julio 


11.5 : 


Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

. Año 


11.3 ! 
10-8 i 
100 1 
9.0 
11.9 


606.4 568.0 


753.8 


624.1 


703.4 

1 




1 
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EL CLIMA 



i 

TABLA XII.— PreBión barométrica 


. Osoilaoitfn extrema. : 


' MKSES. ¿ 




1 


1 1 ■ 1 .^ 


; Enero. -1896. I 9.7 
, Febrero ! 7.8 

Marzo 8.3 

Abril 6.7 

! Mayo 6.7 

Junio 6.1 

, Julio ; 4.8 

; Agosto 4.7 

i Septiembre.... , 3.8 

¡ Octubre 4.4 

' Noviembre.... 5.3 

Diciembre ; 7.4 


7.7 
7.8 
7.1 
6.4 
5.4 
8.7 
4.7 
5.4 
4.1 
5.1 
6.1 
8.3 


5.3 
3.2 

6.4 
6.8 
6.0 
8.7 
5.2 
5.8 
7.4 
5.8 
6.2 
6.1 


7.9 ! 9.9 ; 3.3 . 

7.0 ; 7.6 i 

6.0 7.5 j l«.6 ¡f 

6.4 , 6.7 ' 8.8 > 
4.6 5.5 ; 7.9 
7.3 7.6 9.8 . 
5.0 5.3 ¡ 6.8 '' 
5.3 6.0 , 6.2 
4.0 : 3.9 . 6.7 i 
4.8 6.0 ' 7.2 
5.6 ; 5.9 ; 5.7 
6.2 7:3 , 10.3 
1 1 


Año... 9.7 


8.7 


8.7 1 7.9 1 9.9 ! 13.6 • 



MKSK8. 



I 



1- 



I 



! Enero.— 1896. 

' Febrero... 

I Marzo 

I Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre... 

Noviembre.... 

Diciembre 



4.5 
4.3 
2.9 
4.0 
2.3 
5.8 
5.1 
8.1 
5.4 
4.2 
6.1 
8.4 



8.0 
6.7 
7.6 
5.9 
5.3 
8.9 
5.4 
5.5 
4.2 
4.8 
6.0 
7.4 



8-1 
8.0 
6.4 
6.2 
6.0 
7.3 
4.8 
6.6 
4.6 
4.6 
5.8 
6.6 



7.1 
7.6 

5.9 
5.4 
4.5 
6.3 
6.1 
4.6 
3.6 
4.9 
4.5 
6.1 



Año... 5.8 I 8.0 8.1 '. 7.6 10.3 7.0 ! 



10.3 

7.4 
8.1 
9.0 
6.7 
9.6 
6.6 
6.8 
5.7 
6.1 
8.4 
9.5 



6.8 
7.0 

6.2 
6.6 

4.6 , 

8.7 ¡ 
4.6 ¡ 
5.9 i 

6.8 ; 

6.1 I 
6.5 I 
7.0 I 
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, ; 






í ' 






MIC8K8. 


¿ 




7 


. 






al 


1 


i 




1 


1 ■ 


Enero.--1896 


17.2 


12.6 


9.0 


8.8 


10.3 


; Febrero 


19.4 


9.2 


8.2 


8.6 


8.1 


• Marzo 


. 14.6 


8.0 


8.7 


8.1 


8.9 


Abril 


11.1 


8.6 


7.8 


7.6 


8.7 


. Mayo 


7.1 


7.5 


6.7 


5.9 


6.5 1 


I Junio 


. 10.4 ' 


10.1 , 


9.6 


9.0 


10.4 


I Julio 


. 7.1 ; 


6.7 , 


6.5 


6.8 


7.3 


j Agosto 


; 6.4 i 


8.0' 


7.2 


6.8 


8.0 


Septiembre 


. , 6.4 


4.6 


4.7 


4.5 


5.2 


Octubre 


7.4 


5.6 


5.8 


5.8 


6.1 


! JNoviembre 


6.4 


7.6 


7.1 


7.6 


6.8 


! Diciembre 


ll.O 


7.8 


7.6 


7.8 


8.4 


Año: 


19.4 1 


12.6 i 


9.5 


9.0 


10.4 


MBSJfi», 


1 


1 


á 


i 
5 


a i 




n 


N 


SI 


ñ 




Enero.— 1896 


12.6 i 


7.0 


7.5 


11.9 


1 

23.6 


Febrero 


• 10.6 


5.8 


6.2 


11.1 


21.6 i 


; Marzo 


9.6 


5.6 


6.9 


11.6 


17.2 


1 Abril 


9.1 
7.3 


5.7 
5.0 


6.2 
43 


4.8 
7.8 


22.9 ! 


I Mayo 


10.0 


Junio 


9.8 


6.9 


9.0 


7.2 


10.3 i 


Julio ^ 


7.8 


4.0 


6.1 


3.7 


7.6 1 


1 Agosto 


1.0 


5.4 


7.0 


7.3 


8.6 


1 Septiembre 


. 4.9 


3.7 


7.4 


6.2 


10.2 1 


1 Octubre 


. , 7.1 


5.2 


3.1 


6.1 


10.8 1 


i Noviembre 


, 7.6 


6.4 


7.0 


8.3 


16.8 


' Diciembre 


. 10.8 


6.3 


7.2 


8.3 


12.6 


i Año 

i 


12.5 ; 


7.0 1 


9.0 


11.9 


23.6 
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TABLA XIII-Humedad media. 






MX81M. 



Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 



54 

55 

52 ' 

51 

53 

63 

64 

61 

78 

66 

65 

62 



Año... ! 60 



52 
51 
45 
47 
54 
61 
64 
■55 
68 
68 
66 
65 



73 
66 
61 
61 
64 
68 
72 
73 
70 
80 
70 
75 



44 

42 



56 ! 73 

49 78 



44 
51 
52 
60 
74 



44 

35 

I 49 

I 60 

I 62 

I 67 I 72 

; 69 I 73 
67 71 
56 65 



69 
75 
75 

■ 75 

87 

I 87 



I 



68 



61 



88 
84 
80 



79 



MK8E». 



5 ! i 

I ' 1 



k 



I I 



I 



i 



Enero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 



62 
54 
44 
52 



71 
65 
60 
68 



60 i 59 



62 


63 


71 


69 


72 


66 


76 


71 


76 


73 


78 


73 


67 


64 



63 66 



50 
46 
39 
46 
48 
53 
61 
62 
66 
72 
58 
48 



54 



85 
82 
80 
81 
78 
81 
83 
89 
89 
82 
80 



82 
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i 


i 




MK8KH. 




1 

OD 


1 

1 


i . 


i 


► Enero.— 1896 


70 




48 


48 ' 


^8 , 


1 Febrero 


67 


64 


41 


44 


37 


I M arzo 


60 
59 


56 . 
62 ^ 


80 
35 


88 
89' 


29 
34 


Abril ;; 


Mayo 

Junio 


60 
79 


60 

67 


36 
47 


66 
46 


81 
42 


Julio 


77 


69 


53 


55 


53 


Agosto 

Septiembre 

Octubre 


78 
80 
76 


68 
73 
76- 


58 
60 
65 


58 
65 
71 


54 
65 

68 


Noviembre ^.. 


81 


69 


58 


66 


62 


Diciembre 

Año 


76 


65 


48 


68 


51 


72 


65 


48 


54 


47 


MESE». 


1 

I 


j 


í 


I 


1 i 


Enero.— 1896 


60 


47 


78 


58 


57 


Febrefo < 


58 


48 


72 


65 


54 


Marzo 


49 


84 


77 


57 


52 


Abril .... 


51 
49 
58 


84 
35 

48 


75 

78 
74 


61 
58 
52 


49 
59 
55 


Mayo 

Junio 


Julio 


68 


61 


76 


65 


60 


Agosto 

Septiembre 

Octubre 


62 
66. 
72 


56 
68 
78 


77 
78 
80 


63 
72 
70 


62 
63 

77 


Noviembre 


67 


67 


77 


77 


67 


Diciembre 

Año 


65 


52 


64 


62 


66 


69 


51 


75 


63 


60 
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TABLA XIV.— Humedad máxima. 















' 


MK8BS. 


i 


1 


j 


i 


í 




Enero— 1896. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Dicienibre 

Año... 


88 
76 
94 
86 
81 • 
86 
88 
86 
93 
93 
^4 
93 


82 
80 
74 
87 
86 
92 
91 
87 
86 
90 
90 
02 


91 
87 
96 
85 
89 
89 
91 
93 
93 
93 
89 
00 


88 
88 
67 
86 
78 
84 
• 96 

^9l 
96 

00 

97 


94 
97 
82 
86 
88 
86 
08 
95 
96 
96 
94 
97 


100 

100 
100 1 
100 1 
97 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


94 


92 


99 


99 


98 


100 


MKSKS. 


á 

1 


1 


i 

1- 


I 

1 


& 


2 

o 1 

o 1 


! 

1 Enero.— 1896. 

! Febrero 

Marzo 




93 
86 
79 
87 
88 
91 
94 
92 
08 
93 
08 
08 


94 
94 
96 
93 
88 
90 
90 
86 
06 
88 
86 
88 


' 86 

97 

ftO 


1 
1 

i' 

■ 

...... 1 




' Abril..... 

¡ Mayo 

¡ Junio 

; Julio 

: Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
: Diciembre 





84 

s\ 

98 
OS 

90 
91 
88 
84 
89 


Año... 




98 


96 




98 
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MB8E8. 



i i I 

O I o 



! Enero.— 1896. . 

i Febrero 

I iVfarzo 

1 Abril 

i Mayo 

I Junio 

1 Julio 

, Agosto 

Septiembre 

Octubre 

i' Noviembre 

j Diciembre 

Año, 



100 I .. . 

97 ; .... 

98 I .... 

88 I .... 

94 i .... 

100 i .... 

98 I .... 

98 ! .... 

99 i .... 

98 , .... 

99 .... 
98 .... 

1 

100 j .... 



77 
77 
59 
78 
73 
83 
77 
77 
85 
85 
84 
83 



85 



86 
91 
70 
88 
92 
96 
92 
92 

99 

96 
97 
95 



99 



77 
86 
62 
79 
67 
80 
95 
86 
98 
93 

99 

90 



99 



MRSK8. 



I Enero.— 1896. ., 
Febrero 

I Marzo 

1^ Abril 

■ Mayo , 

! Junio 

; Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre , 

Noviembre 

Diciembre 

Año., 



98 
87 
79 
90 
86 



94 
94 
72 
71 
70 



84 


81 1 


88 


89 ! 


86 


91 


91 


94 


90 


98 


100 


96 


94 


88 


100 


98 



90 
89 
87 
87 
92 
82 
86 
85 
91 
90 
90 
88 

"92" 



89 
89 



89 
89 
87 
83 
88 



I I 



97 

99 

91 



99 
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TABLA XV.— Humedad mínima. 



ME81C8. 

li 
,1 


i 

1 


f 


i 

i 


o 


¿ 

I 


i 

1 


i Enero.— 1896. 

1 Febrero 

! Marzo... 

Abril 

: Mayo 

Junio 

1 Julio 

ii Agosto 

il Septiembre.... 

Octubre 

|| Noviembre.... 
i Diciembre 


17 

23 

27 
24 
19 
35 
34 
37 
45 
44 
39 
28 


22 
23 

8 
10 
18 
22 
28 
20 
32 
31 
34 
21 


40 
22 
28 
27 
27 
31 
36 
37 
60 
49 
86 
17 


9 

6 

5 

12 

6 

16 
27 
23 
30 
39 
10 


15 
10 
6 

14 
18 
22 
34 
33 
36 
39 
86 
20 . 


26 

31 
36 

45 1.' 
36 

39 j: 

62 ¡^ 
55 i 
45 1 
66 ' 

53 ; 

38 


1 A?io... 


17 8 


17 


2 


6 26 - 


i 

i MESES. 

1 


1 
1 


i 


■i 

1 

a. 


1 

! 
1 


j 


1 ii 

es ,; 


' Enero.— 1896. 

1 Febrero 

¡ M arzo 


i 


18 
7 

13 
17 
17 
14 
32 
28 
37 
44 
34 
18 


41 
33 
18 
29 
27 
31 
37 
31 
41 
61 
67 
*89 


• 



19 
12 
12 
8 
12 
11 
30 
20 
30 
23 
36 
10 


ll 

r 


¡ Abril 

Mavo 


1 
i 


Junio 


Julio... 

Agosto 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre,... 
Diciembre 

Año... 


_7 


18_ 




8 
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i 






i 






i MBftJ». 


¿ 












ai 


1 


\ 


1 


1 


Enero.— 1896 


81 




17 


17 


12 


Febrero 


20 




2 


8 


8 


Mar£o 


22 





4 


10 


8 


1 Abril 


24 




2 


11 


10 


Mayo 


19 




7 


10 


7 


Junio 


87 




10 


10 


9 


Julio 


43 




18 


24 


16 


Agosto 


46 




21 


24 


15 


Septiembre./. 


40 




26 


81 


26 


Octubre 


88 




81 


88 


81 


1 Novienabre 


47 




27 


25 


27 


1 Diciembre 


89 




5 


27 


19 


Año 


19 





2 


3 


8 


! 














1 








. 


MBS va. 


^ 


1 


I 


¿ 


1 




2 


1 


1 


1 


1 


*Baero.— 1896 


29 


16 


52 


81 




Febrero..,. 


20 


2 


84 


28 




Marzo .*.... .............. 


28 
18 


12 
14 


57 ■ 
52 


80 

89 


...... 


Abril.... 


Mayo..., 


11 


10 


64 


80 




Junio 


22 


18 


64 


88 




Julio : 


27 


29 


66 


81 




Agosto ' 


84 


22 


63 


48 




Septiembre 


'82 


21 


66 


89 




Octubre 


47 
84 


29 
86 


61 
55 


49 
48 




T Noviembre 


Diciembre. 


85 


19 


29 


88 




i Año 


11 , 


2 


29 


28 
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TABLA XVI 


.—Pueraa elástica media. 


1, 


MBSKti. 


! 


♦ 

1 


•i 

a 


! • 
i 


í 


1 :i 


Enero.— 1896. 


8.6 




13.6 


4.8 


6.0 


i 


Febrero 


9.2 




11.9 


4.0 


6.8 




Marzo 


10.2 




12.6 


4.6 


6.7 




Abril 


11.2 
12.6 




14.6 
16.8 


6.4 
6.4 


7.4 
8.2 




Mayo.... 


Junio ...., 


18.4 
18.2 


..r... 


18.2 
18.4 


7.4 
8.5 


9.8 
10.7 




Juljo 


Agosto 


12.7 




18.6 


8.7 


9.6 




Septiembre.... 


14.8 




19.1 


9.2 


10.0 


..... 1 


Octubre 


18.1 




12.0 ; 8.8 


9.8 




-NoTiembre. ... 


11.4 




16.8 7.6 


8.6- 


'r,%\*, M 


Diciembre 

Año... 


8.9 




18.0 6.8 


6.4 


¡; 


11.6 




16.3 tí.8 


8.1 










. i -i . 


j 


MB8K8. 


1 


¿ 


1 


t 

•a 

1 






Enero.— ,1896. 




7.2 


i 
7.6 i 


6.1 1 




Febrero 




. 6.8 


6.8 I 


6.7 




Marzo. ..i 




6.2 


■ 7.4 


6.0 , 




Abril w 




8.8 


8.8 




8.0 




Mayo 




8.6 


8.6 




9,3 


.1.... 


Junio 




10.6 


8.8 




10.2 




Julio 




11.4 


. 9.3 




11.1 


•••••í. 


Agosto ...^ 




11.1 


8.7 




11.1 


• ü 


Septiembre.... 




11.4 


9.4 




11.4 




Octubre 




11.8 


9.6 




10.7 


1 


Noviembre.... 




9.6 


9.0 




8.9 


i 


xMciembre 

Año... 




7.1 


.'«.6 




6.^ 


-«•«••1 • 




9.1 


8.4 




8.7 
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Enero.— 1896. , 

Febrero 

Marzo 

Abril 

JMayo » 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre.../. 
Diciembre 

A fio. 



12.9 
18.1 
1S.6 
15.6 
17.4 
20.9 
20.7 
20.8 
21.1 
19.7 
19.4 
16.0 



6.9 
6.1 
4.8 
6.7 
7.1 
8.6 
9.3 
9.2 
10.8 
10.6 
8.6 
6.6 



6.7 

6.0 

6.1 

7.8 

7.2 

10.2 

10.8 

10.9 

11.2 

11.8 

8.9 

6.9 



17.5 



7.6 I 8.4 



6.2 

4.6 

4.6 

6.8 

6.8 

8.9 

10.2 

10.0 

11.6 

11.4 

8.7 

5.7 



7.8 



MS8K8.. 



Enero.— 1896. . 

Febrero. 

Marzo. ..^ 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agoeto 

Septiembre 

Octubre.,. 

Noviembre 

Diciembre 

Año. 



7.1 

6.2 

^.9 

9.4 

9.8 

10.8 

11.4 

11.8 

11.9 

12.8 

10.0 

6.8 

9.6 



4.9 
4.5 
4.6 
6.0 
9.6 
8.6 
9.8 
9.2 
9.7 
9.8 
8.3 
65 

7.5 



I 

3 



14.8 

12.9 

16.8 

15.8 

18.6 

22 1 i 

22.8 

23.2 

23.0 I 

21.2 

17.7 

18.8 

Isa 



8.8 

9.3 

9.6 

8.1 

10.2 

10.8 

9.6 

9.6 

10.2 

10.4 

8.8 

10.8 

9,6 



Digitized 



by Google 



46 



«L CLIMA 



TABLA XVII.—Faena elástica máxima. 
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MK8IM. 



I ! 

« i- 

i : 



Enero. — 1896. . 

Febrero.. 

Marzo.... 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año. 



18.8 
18.6 
18.8 
20.0 
22.4 
23.6 
23.0 
23.7 
23.6 
23.7 
28.0 
22.9 

23.7 



11.4 
11.1 

8.1 
H.7 
12.0 
13.0 
12.4 
12.9 
13.7 
13.2 
11.0 

9.4 

13.7 



! 8.7 

1 9.0 

I 8.2 

i 11.0 

I 12.6 

I 18.5 

I 18.6 

i 14.1 

I 15.0 

i 14.0 
13.0 

i 10.2 

i 16.0 

I 



8.0 
9.0 
7.9 
10.8 
12.0 
13.2 
14.4 
13.6 
14.2 
14.5 
12.5 
10.2 

14.6 



MK8JC8. 



5 
i I 



Knero.— -1898. . 

Febrero.. 

Marzo 

Abril 

Mayo. 

Junio..'. 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año. 



10.5 
13.0 
12.4 
12.6 
13.9 
14.9 
15.2 
14.6 
14.4 
14.6 
18.3 
10.1 



15.2 



7.9 

7.7 

8.1 

11.7 

10.6 

14.0 

13.8 

14.0 

12.2 

11.6 

11.5 

10.8 



14.0 



17.4 
17.4 
20.0 
19.7 
22.4 
24.9 
26.9 
27.8 
26.8 
27.0 
22.2 
18.8 



13.3 
15.3 
15.2 
15.2 
15.8 
16.2 
14.9 
13.2 
16.4 
13.2 
16.2 
16.3 



27.8 16.8 
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)EL CLIMA 



TABLA XVIII.-Fnerza elástica mínima. ! 

1" 


MK8ES. 


i 

1 


i 
1 


i 


■ 

í 

1 


í 

1 


i 


Enero —1896. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Ag08to 

Septiembre.... 

Octubre 

-Noviembre.... 
Diciembre 

Año... 


. 4.3 
5.6 
5.6 
8.1 
7.0 
8.4 
10.0 
9.0 
9.8 
9.7 
8.4 
4.2 




9.3 

8.0 

7.6 

8.1 

10.2 

18.7 

13.4 

16.8 

15.8 

16.3 

16.2 

7.2 


1.4 
0.4 

1.1 
6.1 
8.0 
1.1 
1.9 
2.6 
2.6 
6.5 
4.2 
1.6 


3.0 
2.8 
1.7 

3.6 
4.8 
4.9 
7.6 
9.6 
7.1 
7.2 
^0 
2.9 


;;;;;; i 
♦ 


4.2 




7.2 


0.4 


1.7 


•• .•• 


MKSKS. 


Ñ 


i 


1 , 


s 
S 

^1 


9 


e 


Enero.— 1896. 

Febrero. « 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Aisrosto 




3.6 
1.a 

3.1 
4.6 
4.6 
8.6 
7.9 
6.9 
7.6 
8.6 
7.1 
8^ 


4.7 
0.1 

0.7 
4.4 
4.9 
. 4.8 
6.8 
4.8 
6.7 
7.2 
7.8 
4-7 





8.2 
2.4 
2.9 
2.7 
88 
2.8 
8.4 
5.8 
7.5 
6.9 
6.0 
1.1 


1^ 


Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
Dioiembí!»-»... 

Año... 




1.3 


0.1 




1.1 
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» 

MJC8V8. 






5 




t 




3 


1 . 


1 


i 


Enen,.— -1896 


9.1 




2.4 


2.6 


2.7 


Febrero 


7.6 




0.5 


0.8 


0.8 


Marzo 


7.4 




1 1.1 


2^.6 


2.0 


Abril 


10.9 




; 0.6 


8.0 


2.6 


Mayo 


8.8 




; 2,0 


3.3 


1.8 


Junio 


15.8 




2.3 


4.0 


2.6 


Julio 


17.2 




4.9 


7.1 


6.2 


Agosto 


17.8 




6.3 


7.1 


5.6 


Septiembre 


16.0 




6.4 


7.6 


7.4 


Octubre 


^ 14.1 




¡ 6.4 


8.7 


7.9 


Noviembre 


16.4 




6.3 


6.7 


6.7 


Dicieuibre 

Año 


9.6 




1 0.6 


3.1 


2.1 


7.4 




0.6 


0.8 


0.8 

■ 


■ 












ME8E8. 

i 


1 


3 


d 


i 

i ■ 


■I 


! 


« 


N 


* 


<2 


ai 


1 

! Enero.— X896 ^. 


3.5 


1.4 


9.1 


4.4 


1 


! Febrero..;.. 


8.1 


0;& 


8.2 


6.2 




; Marzo 


4.7 


2.6 


8.7 


4.3 




1 Abril ... 


6.4 


2.5 


7.6 


5.fr 




i Mayo 


,3.4 


0.* 


13.4 


6.2 




j Junio 


66 


4.1 


18.6 


4.1 




1 Julio ,. 


.7.0 


6.4 


18.3 


6.1 


,,,,„ 


i Agosto 


8-4 


4.7 


18.6 


6.4 




i Septiembre 


8-9 


- 6.5 


19.6 


'65 




Octubl-e 


7-6 


6.8 


14.3 


8.2 




Noviembre 


6-7 


4.8 


11.0 


3.2 




Diciembre 

Año... , 


4-0 


8.2 


4.6 


4.4 




8.1 


0.3 


4.6 


8.2 
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Tabla XIZ. Oazaoa. Vientos. Número de veoes que sopló. : 


MSSB8. 








K 




f¿ 




¡¿ 


1 

i 






2S 


H 


ic 




00 


se 


OQ 


il 




K 


SB 


»e; 


K 


M 


H 


aa 


OQ 


« i| 


Enero. -1896 








1 


1 


1 


8 


6 


6 


3 


í'ebrero 


2 








2 


1 


8 


3 


2 


5 i 


Marzo 




1 


1 

2 







1 



1 

4 


2 
16 


12 

1 


9 
6 


8 


Abril 


10 


Mayo 








2 


1 


5 


4 


14 


3 


7 ;■ 


Junio 


4 


1 


i 


2 


8 


6 


6 


4 


^ ¡^ 


Julio 


5 


3 


2 


3 


1 


3 








^ 


Agosto 


2 


2 


4 


7 


13 


6 


4 


1 


': 


Septiembre... 








1 


2 


3 


3 


6 


4 


5 i 


Octubre 


1 





2 


1 


3 


8 


7 


7 


2 


Noviembi-e... 


2 





3 





3 





2 





2 


Diciembre.... 
Año... 


1 














.1 


3 





■6.1; 


18 


9 


19 


20 


48 


47 


62 


41 


54 1: 


MB8KS. 


¿ 




¿ 




^ 




ít- 


i 




OQ 


i 


OQ 




» 


' ¿ 


» 


■i • ¡ 




00 


^ 


^ 


^ 


as 


SiS 


c 


i. 


Enero.— 1896 


1 


6 


2 


18 


2 12 


3 


30 




Febrero 


6 


4 


4 


17 


10 


18 





9 


■ 1 


Marzo 


' 7 


9 


3 


20 


1 


3 


1 


15 




At)ril 


3 


12 


3 


9 





7 





17 


i! 


Mayo 


1 


9i 


4 


11 


1 


8 


í 


22 


■|i 


Junio 





4 





10 





17 


9 


9 


i' 


Julio ,... 


1 



3 






12 
7 


1 


29 
22 


1 
8 


28 
14 


• 


Agosto 


li 


Septiembre... 


3 


9 





11 


« 


14 


2 


21 


•1 


Octubre. 


4 


2 





7 


7 


8 


4 


35 


11 


Noviembre... 


1 





8 


9 


19 


19 


9 


18 


i 


Diciembre.... 
Año... 


1 


2 


1 


7 


12 


14 


12 


34 


1 


28 


69 


20 


188 


68 


171 


60 


262 
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OOLUA. 

1 


MK81B8. 




■ 




K 




M 




H 








fe 


H 


fe 




OQ 


■ 


00 






ÍB 


» 


fe 


M 


M 


H 


OQ 


.*. 


OD 


Enero.— 1896 


26 


8 


10 


4 


» 2 





2 





1 


Febrero^ 


17 


10 


7 


2 


8 








2 


8 


Marxo 


8 


8 


6 


7 


8 





1 


1 


2 


Abril 


15 


8 


5 


1 


2 


1 


8 


6 


6 


Mayo 


7 


2 


1 


2 


1 





1 


1 


9 


Junio 


2 


1 


1 


6 


2 





2 


6 


14 


Julio..... 


4 
9 


4 
2 


8 
6 


6 
2 


1 
9 


1 




10 
8 


4 
2 


t 
8 


Agosto 


Septiembre... 


2 


2 


2 


4 


4 





4 


6 


11 


Octubre 


18 





1 


1 








4 


7 


2 


Noviembre... 


19 








2 














8 


Diciembre. ... 
Año... 


27 


6 


2 











2 





5 


148 


«6 


47 


86 


27 


2 


87 


88 


76 


MltSBS. 


ffe 




W 




^ 


^ 


^ 


g 






OQ 


^ 


OQ 




fe 


w 


fe 


■3 






00 


00 


^ 


^ 


^ 


fe 


fe 


O 




Enero.— 1S96 


9 


16 


7 


2 





8 


Z 


2 




Febrero........ 


9 


11 


6 


4 


1 


7 


1 







Marzo 


19 
19 


13 
12 


6 
4 



3 


8 

7 


9 
4 


1 










Abril 


Mayo 


20 


18 


14 


1 


2 


7 


8 


4 




Junio *. 


18 


18 


11 


6 


8 


8 


2 


2 




Julio..... 


14 


8 


14 


5 


8 


7 


2 







Agosto... 


■7 


16 


4 


5 











16 




Septiembre... 


11 


21 


8 


6 


2 


8 


8 


6 




Octubre 


8 


6 


11 


1 


4 


2 


1 


82 




Noviembre. .. 


7 


9 


19 


6 


5 


11 


6 


4 




Diciembre.... 
Afio... 

r--: 


6 


7 


11 


6 


1 


11 


9 







147 


150 


109 


44 


«1 


67 


80 


m 
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EL CIJKA 



TAOUBATA. 


MESES. 




M 




K 




K 




H ' 








Sb 


-H 


:« 




OQ 


H 


OQ 






^ 


SS 


.95 


.BS 


H 


H 


00 


09 


00 


Enero. -1896 


12 





■ 7 


2 


1 





2 


1 





Febrero........ 


2 


1 


: 5 


6 


1 


1 


5 


2 


\ 


Marzo 


4 


2 


6 


6 


2 


1 


5 


2 


8 


Abril ,... 


4 
16 


. 6 
4 


2 
5 


5 
3 



8 


6 
> 


4 
1 


2 
3 


5 
•3 


Maya 


Janlo • 


18 
21 
12 


12 

14 

6 


7 
4 
6 


4 
1 

. 2 


6 
4 



1 
2 

1 


1 
4 
2 


1 
1 
3 


3 
3 
4 


Julio<... .*.*«*•• 


Agosto. ...íi... 


Septiembre- 


11 


• 7 


2 


1 


. 3 


3 


3 





3 


Octubre, o... 


1 


7 


4 


1 


1 


1 


8 


5 


2 


NoTiembre... 


7 


8 


6 


8 








4 


2 


1 


Diciembre. ... 
Año.... 


' 9 


1 


5 


8 


7 





3 


2 





112 


61 


68 


37 


27 


17 


37 


24 


28 


MESES. 


f« 




^- 




^ 




^ 


"3 






OQ 


^ 


CQ 




a: 


^ 


$^ 






00 


00 


^ 


•^ 


^ 


is 


» 


O 




Enero.— 1896 


1 


8 


5 


11 


1 


18 


2 


23 


Febrero........ 





14 





12 


2 


16 





16 




Mátzo 





10 


2 


4 


6 


12 


8 


24 




Abril 





6 


1 


6 


1 


16 


8 


19 




Mayo 





6 


5 


] 


2 


\\ 


7 


21 




Junio ;... 








8 


8 


2 


9 


14 


10 




Tulio... ...•••.• 


1 
1 




1 




1 


1 
8 






7 
12 


!J 


11 
26 




Agosto 


Septiembre... 


2 











•1 


6 


16 


28 




Octubre 


1 


1 





2 


2 


15 


14 


m 




Noviembre... 


.2 


4 


1 


2 


. 1 


19 


a 


23 




Diciembre;... 








2 


2 


. 6 


6 


7 


41 




Año... 


8 


48 


20 


47, 


28 


142 


106 


273 





Digitized by VjOOQIC 



BB LA BBPÓBLICA MICXICAKA. 



ZAPOTLAH. 


MSBSS. 


^ 
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•H 


V ■ ■ 
n 

OQ 


H 

OQ 


00 

OQ 


OQ 


KnenN — 1896 
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Marzo ..».•.... 


5 

6 

6 

8 

5 

18 

21 

26 

16 

10 

26 

21 


1 
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1 

2 
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8 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
8 
3 
1 
4 


2 

1 





2 
1 

1 


- 6 

6 
11 
14 
14 
11 

9 
11 
10 

6 
14 

6 


4 

2 
2 


1 
2 
6 
1 
3 
2 
2 


38 
39 
•40 
32 
41 
41 
26 
18 
29 
27 
26 
24 



3 
8 
6 

■6 

3 

'8 


10 
6 

■7 

rs 

7 
6 

ñ 
11 

23 

6 

12 


Abril 


Mayó 


Junio. ....;.... 


Julio 


Agosto....,,... 

Septiembre... 
Octubre....... 

Noviembre... . 

Diciembre. ... 

Año... 


167 


$ 


63 


M 
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24 


^1 


42 
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M«8SS. 


OQ 


OQ 


OQ 


^ 






fe 


I' 


i 


Knero.— 18% 
Febrero........ 

Marso .....'..., 


1 
1 





1 


- 

1 





4 


6 
5 
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1 
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4 
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5 
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4 
4 

62 


2 


1 
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1 

6 
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4 
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2 
6 
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1 
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2 
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1 

8 
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8 
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2 
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^Año... 
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H 
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7 
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8 
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11 
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2 


6 


n 


10 
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5 
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4 


14 


19 
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4 


4 


26 
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8 


7 


24 


4 
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2 


8 


9 


J>ici*ímbr«.... 
Añ©... 


6 


6 


29 


11 


8 


1 


8 


4 


12 
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21 
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92 
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^ 


OQ 






^ 




1 






■ 00 


OQ 


^ 


^ 


^ 


Se; 


aei 


« 




Enero.— 1896 


22 


8 


1 


2 


3 


1 
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25 
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27 
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1 
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Con los números contenidos en la tabla XIX que re- 
representan la frecuencia del viento de cada uno de los 
16 rumbos, hemos determinado la dirección media anual, 
calculando las cuatro componentes principales por me- 
dio de las siguientes fórmulas: 

Componente N. = ^/ eos. 

„ E. = 2" /sen. <p 

„ S. s» 2" f COS. ip 

W. = r/sen. if 

En las que /"representa la frecuencia del viento y sp el 
ángulo contado del N. por el E. que cada dirección va 
formando con el meridiano. 

Asi en el caso de 16 direcciones, la componente Nor- 
te de todos los vientos se obtiene sumando los cuatro 
números siguientes: 

19 El número de vientos del Norte. 

2? El número de vientos del N.N.E. y N.N.W. mul- 
tipicado por el coseno de 22*^30'. ' 

39 El número de vientos del N.E. y N.W. multiplica- 
do por el coseno de 45**. 

49 El número de vientos del E.N.E. y W.N.W. mul- 
tiplicado por el coseno de 67°30'. 

Del mismo modo la componente E. se tendrá por la 
suma de estos 4 números: 

19 El número de vientos del E. 

29 El número de vientos del E.N.E. y E.S.E. multi- 
plicado por el seno de 67°30'. 

39 El número de vientos del N.E. y S.E. multiplica- 
do por el seno de 45^. 
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49 El número de vientos deí N.N.E. y S.S.E. multi- 
plicado por el seno de 22°30'. 

Procediendo de esta manera calcu]ami)s las cuatro 
componentes para las Estaciones que figuran en la si- 
guiente tabla: 

COMPONENTE. 

Estaciones. N. E. S. W. 

1 Oaxaca 238.64 181.33 228.97 407.17 

2 Colima 315.24 147.93 416.04 394.57 

3Tacubaya... 636.58 176.63 130.84 264.34 

4 Zapollán 275.19 468.86 479.74 127.16 

5 Morelia 229.65 281.11 631.37 243.15 

6 Querétaro.... 129.77 638.59 213.11 250.38 

7 Pachuca 677.77 475.74 115.27 123.67 

8 Mérida 400.07 704.94 193.84 80.22 

9 Lagos...".».. 298.76 226.25 14.5.78 185.28 

10 Zacatecas.... 159,17 489.18 407.66 293.88 

11 León 271.51 245.66 372.71 333.71 

12 Mazatlán.... 439.27 198.66 96.31 530.42 

13 Saltillo 373.02 170.37 417.97 191.62 

Habiendo referido todos los vientos á 4 componentes 
rectangulares, fácilmente se deduce el ángulo que forma 
la resultante con el meridian9 por medio de la siguien- 
te expresión 

E — W 
lang.«= ^>j_s 

Para saber á cuál de los 4 cuadrantes corresponde la 
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resultante encontrada, debe atenderse á los signos del 
numerador y del denominador, observando entonces las 
reglas siguientes: 

Del N. al E. el numerador y el denominador son po- 
sitivos. 

Del E. al S. el numerador es positivo y el denomina- 
dor negativo. 

Del S. al W. el numerador y el denominador son ne- 
gativos. 

Del W. al N. el numerador es negativo y el denomi- 
nador positivo. 

O bien atendiendo á los signos y llamando ip al ángu- 
lo encontrado, tendremos que 

+ 



+ 



= 180 + sp 
= 360 —ip 



+ 

Ponemos á continuación los datos que de la aplicación 
de la fórmula resultan para cada una de las 13 Esta- 
ciones. 

BSTACIONSS. E. -W. N.~8. Dlraoitfn media. 

1 Oaxaca —225.84 + 9.67 W. 272** 

2 Colima...... -246.64 —100.80 S.W. 248 

3 Tacubaya... -87.71 +372.24 N.N.W.346 
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ESTACIONES. X. — W. V. - 8. Dirceoi<{n media. 

4 Zapotlán +841.70 -204.65 E.S.E. 121 

6 Morelia + 37.96 -401.72 S.S.E. 174 

6 Querétaro... +433.21 — 83.34 E. 100 

7 Pachuca +352.07 +562.50 N.N.E. 32 

8 Mérida +624.72 +206.23 E.N.E. 71 

9 Lagos + 40.97 +15298 N. '15 

10 Zacatecas... +195.30 -248.49 S.E. 142 

11 León - 88.05 -101.20 S.S.W. 224 

12 Mazatlán.... -331.76 +342.96 N.W. 316 

13 Saltillo - 21.25 - 44.95 S.S.W. 205 

Finalmente con los mismos valores de E. — W. y 
N. — S., que designaremos con A y JB, se calcula la 
magnitud de la resultáYite B por la siguiente expresión 



R=y[ 



A^ + B^ 



y dividiendo jR por el número total de observaciones he- 
chas en el año, tendremos el valor relativo de dicha re- 
sultante. 

Las cifras que siguen representan el valor relativo de 
la resultante ó dirección media anual para cada una de 
las estaciones. 

ESTACIONES. Valor relaUvo. 

1 Oaxaca 0.207 

2 Colima 0.248 

3 Tacubaya ; 0.358 

4 Zapotlán 0.366 
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KSTAOION^. Valor ralfttiro. 

6 Morelia 0.368 

6 Querétaro 0.402 

7 Pachuca; 0.604 

8 Mérida 0.69» 

9 Lagos 0.144 

10 Zacatecas 0.288 

11 Ledn 0.122 

12 Mazatlán 0.435 

13 Saltillo 0.045 

Sí en el curso del año la dirección del viento fuera cons- 
taraente la misma, el valor relativo seria Igual á la uni- 
dad. Gomo esto no se realiza jamás en el período anual 
ni aun en el de un mes, tendremos que dicho valor es 
tanto más pequeño cuanto más variable haya sido la di- 
rección del viento'. El valor relativo es, pues, un criterio 
que nos permite juzgar sobre la importancia que deba 
darse á la dirección media calculada por los procedi- 
mientos expuestos. 

Asi, por ejemplo, vemos que Pachuca es la estación que 
presenta el mayor valor relativo, porque las condiciones 
topográficas del terreno en que se halla situada la ciu- 
dad, (en el trayecto de una cañada que se dirige de N. 
á S.) hacen que de 1,091 observaciones hechas en el año, 
736 correspondan á las direcciones comprendidas entre 
el N. y N.E. Una ojeada á los cuadros que contienen la 
frecuencia del viento para Lagos, León y el Saltillo, nos 
dará el por qué de la pequenez de su numero relativo. 
Sobre todo, el del último lugar es tan bajo que bien pue- 

g 
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nsiderarse como indeterminada su dirección media 

no ilustración de los datos que preceden acompa- 
s unas figuras que representan la dirección media 
únante del viento, en el afio, de cada una de las 12 
iones meleorológicas. 
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Observatorio Meteorológico de San Luis Potosí. 



Latitud -22^0^13" N. 

Longitud W. de Green wich 6*'44"49' 

Altitud 1890"» 

En las páginas que siguen constan los resámenes, no- 
tas y apreciaciones de los doce meses del afio de 1896, 
obtenidas en el Observatorio Meteorológico del Instituto 
Científico y Literario de San Luis Potosí. 

No obstante que en los cuadros anteriores figuran ya 
los principales datos del Observatorio mencionado, he- 
mos creído útil agregar, bajo la misma forma que traen 
en Isi Memoria del Instituto, correspondiente á aquel aflo, 
los cuadros mensuales y la discusión que los acompaña, 
para dar mejor ¡dea del dima de aquella región; pues, 
como se verá, en dichos cuadros se encuentran las fechas 
en que tuvieron lugar los extremos de los elementos at- 
mosféricos, los valores termométricos á la intemperie, la 
dirección media y dominante del viento, así como su ve- 
locidad. En la discusión se hacen comparaciones entre 
los valores normales y los del año en cuestión, y se con- 
signan los fenómenos notables que se verificaron en j^l 
estado atmosférico. 
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ENERO. 

Temperatura media mensual [al 

abrigo] 12.9 

' Temperatura media mensual [á la 

intemperie] '. 17.2 

Temperatura máxima extrema [al 
abrigo] 22.8 día 22 

Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie] 42.2 „ 21 

Temperatura mínima extrema [al 

abrigo] ! 1.1 „ 19 

Temperatura mínima extrema [á 

la intemperie] — 5.4 „ 19 

Oscilación media diurna [al abri- 
go] 11.0 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 26.6 

Oscilación máximadiurna [al abri- 
go] 16.1 „ 20 

Oscilación máxima diurna [ala in- 
temperie] 38.0 „ 20 

Oscilación mínima diurna [al abri- 
go.] 4.2 „ 3 

Oscilación mínima diurna [á la 
intemperie] 18.6 „ 29 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [al abrigo] 21.7 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [á la intemperie] 47.6 



Digitized by VjOOQIC 



DA LA BSPÓBLICA MKXICANA. 78 



Barómetro reducido á 0^. 

{Media mensual 618"n80 

Máxima absoluta 619 40 día 4 

Mínima absoluta 606 94 „ 22 

'Media diurna 2 56 

Máxima diurna 4 92 „ 8 

Oscilación....' Mínima diurna 1 65 „ 81 

Total entre las presiones 

. ^ extremas 12 46 

Psicrómetro. 

Ts^m^^ji^A ^ f Media mensual 60 

W^« i Máxima absoluta 98 

**"^* I Mínima absoluta 29 

rr^^^iA^ ^^, r Media mensual 7°»° 

^Z^ MM*^i™a«^l>8oluta 10 

^*P^' (Mínima absoluta 3 

Enfriamiento T Media mensual 4.2 

por evapo- 'I Máxima absoluta 10.8 

ración (.Mínima absoluta 0.7 



Viento. 

Dirección dominante en el raes... S.W. 

Dirección media mensual W.S.W. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo 11"^66 día 30 

Velocidad media en metros por se- 
gundo..^ 1 31 

Dirección del viento de velocidad 

máxima S.S.W, „ 30 

Días de calma en el mes 2 

Nubes. 
Cantidad media mensual 4.2 
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Dirección dominante , W. 

Número de días despejados.»,...... 8 

Número de días nublados 9 

Especie dominante de nubes c. 

\ 

Lluvia. 

Número de días de lluvia 1 

Altura máxima en 24 horas 0.6 día 29 

Total de agua recogida 0.6 

Número de días de relampagueo... 1 

Cuadrante dominante 19 



La marcha de la temperatura en este mes ha sido algo 
variable. £1 día 1.^ se registró la mínima mensual, tanto 
á la intemperie como á la sombra; pero oscilando brus-. 
caraente el día 2 en +6°5 respecto de la del día ante- 
rior. Sigue después sensiblemente constante hasta el día 
22, en cuya fecha se observó la temperatura máxima al 
abrigo, que fué de 22°8. La diferencia entre la media 
del mes y la media normal deducida de once afios de 
observaciones, fué igual á 4^4, resultando, por consi- 
guiente, este mes de temperatura algo fría, si bien al 
principio de la segunda y tercera décadas hubo dias tem- 
plados. Las mañanas y noches en lo general fueron frías, 
registrándose únicamente dos heladas en los días 1? y 
27. Las mañanas brumosas á sol levante, así como .las 
nieblas intensas se observaron en gran número. 

La media barométrica de este mes comparada con la 
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media normal de once afios, resultó enteramente igual, 
observándose ascensos bastante sensibles, como fué el del 
día 4, en que se registró la presión máxima del mes. 
En el segundo tercio los promedios barométricos per- 
manecieron casi constantes, acusando fuerte depresión 
al entrar la tercera década, coincidiendo con la aparición 
de vientos secos de los cuadrantes occidentales, volvien- 
do á subir los días 25 y 26 y continuando después en 
descenso hasta concluir el mes. Los promedios diurnos 
resultaron 16 veces bajo la normal y 15 sobre ella, no- 
tándose, sin embargo, sensible oscilación entre las pre- 
siones extremas, que fué igual á 12'°"'46. 

La humedad del aire varió irregularmente, alcanzan- 
do un promedio de 60 por ciento. 

Las especies de nubes que dominaron en el mes fue- 
ron las cirrosas con dirección del tercero y cuarto cua- 
drantes. Hubo varias mañanas cubiertas en el primer 
tercio; los días 17 y 27 fueron sumamente nebulosos. 
Se registraron ocho días con cielo limpio y sólo uno cu- 
bierto. 

La aparición de vientos septentrionales fué sumamen- 
te escasa. Las corrientes dominantes llegaron del tercer 
cuadrante, observándose al fínal del segundo tercio dos 
días de caima. Los últimos diez días del mes fueron los 
más ventosos, registrándose el día 30, á las 2 p.m. el 
viento de velocidad máxima que llegó del S.S.W., alcan- 
zando una velocidad de ll'"66 por segundo y originando 
polvaredas y remolinos. En lo general el mes fué poco 
yentoso en las dos primeras décadas. 

Hubo lluvia el día 29 y caída de gotas de agua en va- 

^ - 10 
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ríos días. El mes quedó caracterizado, en lo general, co- 
mo variable y seco. 

Hubo relampagueo el día 12 al Norte. Arco-iris el 6. 
Siete halos solares. Dos de luna. Cinco dias muy ven- 
tosos. Siete mafianas nebulosas. Nueve brumosas. Dos 
heladas. Rocío seis. Dos días de calma. Ocho despeja- 
dos. Nueve nublados. Uno cubierto. 



FEBRERO. 

Temperatura media mensual [ai 
abrigo] 13.1 

Temperatura media mensual [á la 
intemperie] 18.7 

Temperatura máxima extrema [al 

abrigo] 24.6 día 26 

Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie] 43.6 „ 29 

Temperatura mínima extrema [al 

abrigo].... 1.2 ,. 18 

Temperatura mínima extrema [á 

la intemperie] s — 5.1 „ 18 

Oscilación media diurna [al abri- 
go] 11.5 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 31.9 

Oscilación máxima diurna [al abri- 
go] 17.1 ,, 3 
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Oscilación máxima diurna [álain- 

temperie] 41.0 dia 10 

Oscilación minima diurna [al abri* 

go] 6.8 „ 14 

Oscilación mhiima diurna [á la 

intemperie] , 17.4 „ 1? 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [al abrigo] 23.3 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [á la intemperie] 48.7 

Barómetro REOuaDO L 0^. 

{Media mensual 612"»0fl 
Máxima absoluta 616 98 día 17 
Minima absoluta 606 '42 „ 6 

Media diurna 2 78 

Máxima diurna 6 88 ,| 26 

Oscilación.... Mínima diurna 1 08 „ 28 

' Total entre las presiones 

extremas 10 66 

PSICRÓHETRO. 

Humedad rer f íí^^l* '"*^"«"?^V fn 

i«*iir« •{ M áxima absoluta 87 

lauva. ...... ^ Mínima absoluta 20 

rr^^.i-x» ;i«i \ Media mensual 6"*"" 

vZJÍ i M^^in^a «^«oluta 12 

^^^^ .(Mínima absoluta 8 

Enfriamiento T Media mensual 6.8 

por evapo-J Máxima absoluta 11.6 

ración (.Mínima absoluta 0*9 

Viento. 
Dirección dominante en el mes... W. 
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Dirección media mensual S.W. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo 11-66 día 1" 

Velocidad media en metros por se- 
gundo 1 162 

Dirección del viento de velocidad 

máxima W.S.W. ., 1° 

Días de calma en el mes... O 

Nubes. 

Cantidad media mensual 3.7 

Dirección dominante W. 

Número de días despejados 9 

Número de días nublados 6 

Especie dominante de nubes c. 

Lluvia. 

Número de días de lluvia 3 

Altura máxima en 24 horas 2.8 dia 13 

Total de agua recogida 3.1 

Número de días de relampagueo.;. O 

Cuadrante dominante O 



La marcha de la temperatura en el presente mes fué 
variable, sobre todo en el segundo tercio. En la primera 
década los promedios diurnos permanecieron casi cons- 
tantes hasta el 9, en que se registró un descenso notable. 
Del 10 al 12 ascendió gradualmente, pero volvió después 
á bajar y el día 15 se registró una mínima á la sombra 
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de +2.8. Al siguiente día (16) osciló bruscamente y el 
18 la temperatura á la intemperie llegó á — 5.1, mínima 
absoluta del mes y al abrigo en la misma fecha á 1^2. 
La diferencia entre la temperatura media del mes (13.1) 
y la media normal anual (17.3) fué de 4^2 en menos. 

La presión media del mes resultó inferior en 1.21 á 
la media normal anual. Los promedios diurnos tuvieron 
fuertes oscilaciones, siendo notable la que se registró del 
25 al 26. En la primera década la presión se mantuYO 
sensiblemente constante, en la segunda variable y en la 
tercera fué aumentando gradualmente hasta el 26 para 
descender después rápidamente. El barómetro perma- 
nieció 17 días sobre la normal y 12 debajo de ella. 

La humedad relativa fué escasa, pues el promedio 
mensual apenas acusó un 53 por ciento, siendo la mi- 
níma del mes 20 por ciento, debido á los fuertes vientos 
del tercer cuadrante que cubrieron la atmósfera de in* 
tensas polvaredas y la resecaron. En la& mañanas y no- 
ches nebulosas la humedad del ambiente aumentó, pero 
en lo general el mes fué algo seco. Como consecuencia 
del estado higrométrico del aire, la tensión del vapor 
también se mantuvo escasa, resultando la media del mes 
igual á 6»"20. 

Diversas formas de nubes cubrieron el cielo, domi- 
nando, sin embargo, las drrosae con dirección del W, 
Las nubes bajas eran generalmente arrastradas por los 
fuertes vientos que soplaron durante el mes. El aspecto 
del cielo fué medio nublado. 

La marcha del viento puede decirse que fué muy va- 
riaUe, siendo el día 1? el más ventoso, en cuya fecha so- 
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pió Ja corriente de mayor velocidad con dirección del 
W.S.W. y con fuerza de ll'°66 por segundo, correspon- 
diente al viento 7 de la escala. Después hubo días de 
calma relativa, aunque las tardes fueron generalmente 
ventosas. 

Hubo tres precipitaciones medianamente apreciables, 
cuatro heladas en la primera quincena y dos en la se- 
gunda, siendo muy fuertes las de los dias 9 y 15 y ob* 
servándose la mafiana del 14 algo nevadas las montaflas 
Sur del Valle. El mes en lo general quedó caracterizado 
como algo frío, seco, ventoso y medio nublado. 

Los fenómenos diversos observados indistintamente, 
fueron los siguientes: mañanas nebulosas, 2; brumosas, 
8; cubiertas, 2; depósito de rocío, 3 veces; halos solares, 
3; arcos lunares, 1; luz zodiacal, 20 veces; días despeja- 
dos, 9; ventosos. 9; noches cubiertas, 1; noches serenas, 
2, y una estrella errante desprendida de Orion. 



MARZO. 



Temperatura media mensual [al 

abrigo] 18.2 

Temperatura media mensual [á la 

intemperie] » 24.5 

Temperatura máxima extrema [al 

abrigo] 30.8 día 80 

Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie] 48.1 „ 19 y 19 
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Temperatura mínima extrema [al 

abrigo] 4.0 día 2 

Temperatura mínima extrema [á 

la intemperie] 2.0 „ 20 

Oscilación media diurna [al abri- 
go] ^:... 12.7 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 82^ 

Oscilación máxima diurna [al abri- 
go] 18.4 „ 21 

Oscilación máxima diurna [ala in- 
temperie] 41.2 „ 21 

Oscilación mínima diurna [al abri- 
go.] 6.7 ., 7 

Oscilación mínima diurna [á la 

intemperie] 23.4 „ 7 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [al abrigo] 26.3 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [á la intemperie] 46.1 



Presión... 



Oscilación . 



Barómetro reducido k O®. 

{Media mensual 612'°"'15 
Máxima absoluta. 617 80 día20 
Mínima absoluta 608 25 „ 27 



Media diurna 2 69 

Máxima diurna 8 44 

Mínima diurna 1 87 

Total entre las presiones 

extremas 9 65 
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Psicrómetro. 

Tfnmt^aA ^ f Medía mensuftl 49 día 17 

l«Th/« i Máxima absoluta 79 „ 22 y 2 

■ ^^ I Mínima absoluta 23 

Tonai'Xn j ^ 1 f M odia mefisual 7"'"»96 

^««r i Máxima absoluu 12 40 „ 16 

^^¡^""^ (.Mínima absoluta 4 73 „ 19 

Enfriamiento r Media mensual 6.7 

por evapo--! Máxima absoluta 18.1 ' ,, 80 

ración ( Mínima absoluta 0.7 

Viento. 

Dirección dominante en el mes ... E. 

Dirección media mensual S.S.E. 

Velocidad máxima en metros por 

.segundo 6"94 día 3 

Velocidad media en metros por se- 
gundo O 91 

Dirección del viento de velocidad 

máxima S.W. „ 80 

Días de calma en el mes 2 

Nubes. 

Cantidad media mensual 1.7 

Dirección dominante '. W. 

Número de días .despejados... 19 

Número de días nublados 2 

Especie dominante de nubes c. 

Lluvia. 

Número de días de lluvia 2 
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Altura máxima en 24 horas 1 .5 dia 1 6 

Total de agua recogida 1.5 

Número de dias de relampagueo. . . O 

Cuadrante dominante O 



La temperatura en el presente mes fué generalmente 
templada, pues el promedio mensual resultó de 18^2, 
siendo en la primera y segunda décadas menos sensible 
que en la tercera; hubo mañanas frías como fueron las 
de los dias 20 y 21 en los cuales se registraron las últi- 
mas heladas de la estación de invierno; así como otras 
en que hubo depósito de rocío. 

La presión barométrica alcanzó un promedio de 6 1 2. 1 5, 
resultando el mes con 23 días de barómetro alto y 8 de 
barómetro bajo, habiéndose registrado, además, oscila- 
ciones de alguna amplitud. La diferencia entre la pre- 
sión media normal y la media del mes, fué de 1.15. 

La humedad relativa apenas alcanzó el día 17 por la 
mafiana una máxima de 79 por ciento, resultando el. 
promedio mensual de 49 por ciento. La tensión de) va- 
por, así como la humedad, se mantuvieron bajas. 

Bastante despejado fué este mes, pues la cantidad me- 
dia de nubes resultó igual á 1.7 con referencia á la es- 
cala respectiva. La especie dominante fué la drrosa con 
dirección de los cuadrantes occidentales. 

El viento todavía en este mes y sobre todo en la pri- 
mera década tuvo sus corrientes algo sensibles, regis- 
trándose el día 3 á las 2 h. p.m. la de velocidad máxima 
y con dirección del S.W. La fuerza de esta corriente 
u 
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llegó á ser de S^9i por segundo. En la segunda quince- 
na el viento fué menos sensible que en la primera, no- 
tándose, sin embargo, corrientes secas que levantaron 
grandes polvaredas que resecaron la atmósfera, no ha- 
biéndose registrado en todo el mes un solo dia de ver- 
dadera calma. 

Hubo dos precipitaciones casi inapreciables, pues el 
total de agua recogida en el pluviómetro fué de 1*"5. 
Sq observaron además algunas caidas pasajeras de gotas 
de agua y depósito de roció dos veces. 

Los fenómenos accidentales son los siguientes: maña- 
nas nebulosas S, brumosas 8, arco-iris 1 el dia 4, hela- 
das 2, halos solares 3, una corona solar notable por la 
viveza de sus colores el dia 28, cercos lunares 1, dias 
medios despejados 10 y 2 estrellas errantes. 



ABRIL. 



Temperatura media mensual [al 

abrigo] 20J 

Temperatura media mensual [á la 

intemperie] 27.4 

Temperatura máxima extrema [al 

abrigo] 34.2 día 30 

Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie] 51.0 „ 19 

Temperatura minima extrema [ai 

abrigo] 6.7 „ 3 
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Temperatura mínima extrema [á 

la intemperie] 2.0 día 3 

Oscilación media diurna [al abri- • 
go] 13.8 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 33.9 

Oscilación máxima diurna [al abri- 
go]. . 18.2 „ 27 

Oscilación máxima diurna [ala in- 
temperie] 39.0 días 14 y 18 

Oscilación mínima diurna [al abri- 
go] 8.0 

Oscilación mínima diurna [á la 
intemperie]..., 21.6 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [al abrigo] 27.6 

Oscilación total entre las tempera- 
tilras extremas [á la intemperie] 49.0 

Barómetro reducido á O?.- 

Í Media mensual 612"n»23 
Máxima absoluta 617 10 día 5 
Mínima absoluta 607 99 „ 18 

Media diurna 2 66 

Máxima diurna ;. 4 52 ,, 8 

Oscilación....- Mínima diurna 1 22 „ 13 

Total entre las presiones 

extremas 9 11 

Psicrómetro. 

u,,r*^^A^A ^^ r Media mensual 61 

^^""^^^"^'^^•Máxin.a absoluta 90 „ (i 



lutiva. 



( Mínima absoluta 18 „ 27 
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rr««3;x« j^i I Media mensual 9»»87 

^o!^. í Máxima absoluta 12 Cl día 9 

^^^^ t Mínima absoluto 5 89 „ 2 

Enfriamiento T Media mensual 7.1 

por evapo- «I Máxima absoluto 16.1 „ 30 

ración (.Mínima absoluto 1.0 „ 6 

Viento. 

Dirección dominante en e) mes... E. 

Dirección media mensual E.N.E. 

Velocidad máxima en metros por 
segundo &^9é día 1*^ 

Velocidad media en metros por se- 
gundo O 98 

Dirección del viento de velocidad 

máxima E. „ 1" 

Dias de calma en el mes 2 

Nubes. ^ 

Cantidad media mensual 3.4 

Dirección dominante W, 

Número de dias despejados 14 

Námero de días nublados 4 

Especie dominante de nubes c. 

Lluvia. 

Número de dias de lluvia..... 4 

Altura máxima en 24 horas........ 11.2 dia 6 

Total de agua recogida 17.2 

Número de dias de relampagueo. . . 5 
Cuadrante dominante 29 y 3V 
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La apreciación meteorológica de este raes fué la si- 
guiente: Su temperatura desde los primeros dias comen- 
zó á sentirse más caliente; en la primera década fué poco 
sensible, habiéndose observado en los días 5, 6 y 7 un 
promedio diurno enteramente igual; siguió su marcha 
de aumento del segundo al tercer tercio y el dia último 
se registró una máxima absoluta á la sombra, la mayor 
del mes y del añOy de 34^0. La diferencia entre la me- 
dia normal, deducida de 11 años (17.3) y la que se ob« 
tuvo como media mensual, fué de +3.4. 

La presión atmosférica comparada con la del mismo 
mes del afio próximo pasado, refiriéndose al promedio 
mensual respectivo, resultó menor en 0.10, siendo tam- 
bién la marcha del barómetro más oscilante que en el 
mes anterior y registrándose solamente ocho días de alta 
presión respecto de la normal anual (613.30) 

En la primera década, en que la nebulosidad fué ma* 
yor y más frecuentes los vientos del primero y segundo 
cuadrantes, la humedad relativa del aire aumentó tamr 
bien y se registró una máxima absoluta el día 6 de 90 
por ciento; no obstante que el mes, en lo general, tuvo 
ambiente escaso de vapor de agua. 

En las nubes predominó la especie eirrusy pero en el 
primer tercio se observaron también ios cúmulus y nim- 
bo-cúmulus. Días verdaderamente nublados hubo 4, ma- 
ñanas con cielo limpio 12 y días despejados 14. 

La primera quincena del mea fué la más ventosa, re- 
gistrándose el dia 1? á Itis 2 p.m. el viento de velocidad 
máxima que llegó del E., con fuerza de 6°'94 por segun- 
do y correspondiente al viento 5 de la escala. Sólo hubo 
dos días de calma. 
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Los días 4, 5, 6 y 7 hubo precipitaciones apreciables, 
sobre todo la del dia 6; las demás fueron poco aprecia- 
bles. El roció se depositó tres veces por las cnafianas y 
hubo cinco noches de relampagueo. 

Los demás fenómenos fueron: mañanas brumosas 8, 
nebulosas 13, cubiertas 2, halos solares 3, cercos luna- 
res 3, tronadas 4, calma dos días, mañanas con calma 
20, días calurosos 13, ventosos 5, con velo eiaroso 4 y 12 
mañanas con cíelo limpio. 



MAYO. 



Temperatura media mensual [al 
abrigo] 22.3 

Temperatura media mensual [á la 
intemperie] 23.4 

Temperatura máxima extrema [al 

abrigo] 33.4 día 19 

Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie] 60.4 „ 3 

Temperatura mínima extrema [al 

abrigo] 13.3 día 10 

Temperatura mínima extrema [á 

la intemperie] 8.0 „ 27 

Oscilación media diurna [al abri- 
go] :.. 13.3 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 32.2 
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Oscilación máxima diurna [al abri- 
go] 16.2 día 19 

Oscilación máxima diurna [ala in- 
temperie] 35.4 varios. 

Oscilación minimadiurna [al abri- 
go.] 9.0 „ 8y9 

Oscilación mínima diurna [á la 
intemperie] 26.4 „ 26 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [al abrigo] 20.1 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [á la intemperie] 42.4 

Barómetro reducido i 0^. 

Í Media mensual 612"«86 
Máxima absoluta 616 87 
Mínima absoluta 608 57 



Oscilación....' 



' Media diurna 2 22 

Máxima diurna.. 3 99 

Minimadiurna 1 19 

Total entre las presiones 

extremns 7 80 



Psicrómetro. 



»»„_-j-j _^ f Media mensual 49 

1 ^^u 1 Máxima absoluta... ..... 86 día 10 

**"^** t Mínimn absoluta 11 „ 11 

T^«-ix« j^i f Media mensual 9"»"82 

^l^r ^^'M Máxima absoluta 18 86 

^*P^^ iMínima absoluta 3 94 

Rnfríamiento í Media mensual 6.9 

por evapo- •{ Máxima absoluta 17.8 

ración I Mínima absoluta 1.6 
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Viento. 

Dirección dominante en el mes... E. 

Dirección media mensual S.E. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo 6*94 día 28 

Velocidad media en metros por se- 
gundo O 64 

Dirección del viento de velocidad 

máxima N.E. ,. 28 

Días de calma en el mes O 

Nubes. 

Cantidad media mensual 2.3 

Dirección dominante W. 

Número de días despejados.. 27 

Número de días nublados 3 

Especie dominante de nubes k.y n. k. 

Lluvia. 

Número de días de lluvia 5 

Altura máxima en 24 horas 9.0 

Total de agua recogida 14.9 

Número de días de relampagueo. . . 4 

Cuadrante dominante 19 y 49 



La marcha de la temperatura en este mes ha sido ca- 
si constante. El primer tercio fué el más caluroso, re- 
gistrándose el dia 1" á la sombra, una máxima absoluta 
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en el mes de 33^4; siguió después poco variable hasta el 
día O, en que se observó la menor máxima del mes igual 
á 25^3. Los promedios diurnos acusan oscilaciones de 
poca amplitud de un día á otro; las maflanas y noches, 
con excepción de las de los días 8 y 9, que fueron fres- 
cas, las demás se observaron de temperatura templada, 
teniendo en consideración que en el primero y último 
tercio hubo tardes bochornosas. La medía mensual al 
abrigo, resultó de 22^8, teniendo una diferencia de 5^5, 
en más, respecto de laniedia normal anual (17^8). 

La presión atmosférica fué subiendo gradualmente del 
día 19 al 9; después bajó insensiblemente hasta media- 
dos del mes, y en la última quincena se presentaron de 
nuevo las mi$mas variaciones que en la primera. La me- 
dia mensual fué de 612"'"'36, notándose una diferencia 
entre ésta y la media normal anual (GIS^^SO) deO"'*97, 
en menos. El mes, por consiguiente, resultó de baja pre- 
sión, pues se observaron 24 días de barómetro bajo y 7 
de barómetro alto. 

La humedad relativa presentó algunas variaciones no- 
tables. Al principio del mes los días se observaron bas- 
tante escasos de vapor de agua, puesto que el día 4 á las 
2 h. p.m. se registró una mínima absoluta, que fué la 
menor del año, de 0.11; apareciendo en los resúmenes 
generales de. diez años no haberse observado una míni- 
ma tan baja. Las mañanas y noches por lo regular fue- 
ron bastante secas, y únicamente, la máxima absoluta 
en el mes, que se registró el día 10, alcanzó el S5 por 
ciento. 

En cuanto á nebulosidad el mes estuvo bastante des- 
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pejado. La cantidad inedia de nubes fué de 2.3; siendo 
]os eúmtUvs y nimb(H<súmuh8, con dirección de] primero 
y segundo cuadrantes» la especie dominante en el me8> 
Registranse únicamente 3 dias nublados. 1 cubierto, y 
todos los demás despejados. 

La velocidad media mensual del viento llegó á ser de 
0°*64 por segundo. La corriente de mayor fuerza sopló 
del N.E., el dia 2$ á las 6 h. 30 m. p.m., recorriendo 
ésta 6"'94 por segundo. El viento que dominó fué del E., 
ocasionando la corriente de este rumbo fuertes polvare- 
das, remolinos y tardes muy ventosas. 

Dias de lluvia hubo solamente 5, en la primera déca* 
da; resultando el total de agua recogida en el mes igual 
á 14°''°9, y la altura máxima en 24 horas que se verificó 
el día 9, midió 9'""'0. 

Respecto á fenómenos accidentales: mafianas brumo- 
sas lly nebulosas 18, mafianas con calma 20, noches 
brumosas 2, ventosas 8, noches serenas 2, cubiertas 1, 
velos drrosos 3, arco-iris 1, cerco y corona lunar á 8 h. 
p.m., y mañanas cubiertas 2. 



JUNIO. 



Temperatura media mensual [al 
abrigo] 21.4 

Temperatura media mensual [á la 
intemperie] 26.8 

Temperatura máxima extrema [al 
abrigo].-..:..... * ..* 82.2 dia 7 
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Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie] •*...• 60.0 día 7 

Temperatura minima extrema [al 

abrigo] , ll.o „ 21 

Temperatura mínima extrema [á 

la intemperie] 5.0 „ 17 

Oscilación media diurna [al abri- 
go] 11.8 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 31.9 

Oscilación máxima diurna [al abri- 
go] 15.7 día 21 

Oscilación máxima diurna [ala in- 
temperie] 37.4 „ 3y6 

Oscilación minima diurna [al abri- 
go.] 5.8 „ 26 

Oscilación minima diurna [á la 
Intemperie] 11.8 „ 26 

Oscilación total entre las tempera- . 
turas extremas [al abrigo] 20.7 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [á la intemperie] 45.0 

Barómetro reducido á O*'. 

{ Media meRSual 613»*82 

Máxima absoluta 618 30 día 26 

Mínima absoluta 608 65 „ 6 

' Media diurna 2 10 

Máxima diurna 3 66 ,, 23 

Oscilación.... Mínima diurna O 70 ,,25 

Total entre las presiones 

extremas 9 76 
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Psicrómetro. 

lensual.. 

k absoluta 

i Mfnima absoluta 22 



Humedad pe. f ^®^** mensual. Sa 

laTim^-^ 1 ^A^}"^^ absoluta 84 





día 13 




.. 8 


'2» 




96 día 25 


68 


„ le 




,. 8 




„2& 



Tensión del f ^f í* "^•?f«f*V íf 

TaDor i ^^^*'"* absoluta 14 

^ '- (.Mínima absoluta 5 

Enfriamiento r Media mensual.. 6.6 

por eyapo-'l Máxima absoluta 14.8 

ración ( Mínima Absoluta 1.5 



ViEKTO. 

Dirección dominante en el mes... E. 

Dirección media mensual E.N.E. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo 6°94 dia 7 

Velocidad media en metros por se- 
gundo O 45 

Dirección del viento de velocidad 

máxima S.E. f, 7 

Días de calma en el me» O 

Nubes. 

Cantidad media mensual 2.7 

Dirección dominante ...*. £. 

Número de días despejados 18 

Número de días nublados* 2 

Especie dominante de nubes k. y n. k. 

Lluvia. 

Número de días de lluvia 6 

Altura máxima en 24 lloras,....,,, 5.4 
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Total de agaa recogida 8.3 

Número de días de relampagueo... 4 
Cuadrante dominante , 2? 



La temperatura de este mes puede elasiñearse de vá« 
riable. £1 primer tercio osciló, según los promedios diur« 
nos, entre los 22 y 26^, siendo estas temperaturas, máxi* 
mas al abrigo, las mayores en el mes, y caracterizándose 
la primera década como de ambiente caluroso. En el se* 
gundo tercio y sobre todo en los días 15, 16 y 17, hubo 
una baja de temperatura bastante sensible, ocasionando 
ligeras heladas ó edearehas en tarios puntos de los alre^^ 
dedores de la población, y dando lugar á registrarse algu« 
ñas mañanas bastante frías. La tercera década tuvo os- 
cilaciones de poca amplitud de un día á otro; pero en lo 
general, fué de temperatura templada. Asi es que, sien* 
do la media mensual de 21^4, al abrigo, puede decirse 
que el mes resultó caluroso en el primer tercio; muy 
fresco en el segundo y templada en el tercero, muy dife* 
rente, pues, á todos los meses de Junio de años ante- 
riores. 

En cuanto á la presión atmosférica, puede decirse tam* 
bien que tuvo sus variaciones notables. En la primera 
década el barómetro se observó algo bajo, oscilando en* 
tre los 608 y 611 milímetros. Siguió, después, su mar* 
cha ascendente, y, en la mañana del día 26, habiendo 
llovido ligeramente, en tos días anteriores, llegó á mar- 
car una máxima de 618°""30, la mayor de todo el mes. 
El promedio baremétrico del mes (ñíS^'^S2) fué muy 
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poco diferente al promedio anual (613""30) deducido de 
once afios de observaciones. 

La humedad relativa y la tensión del vapor, tuvieron 
igualmente sus ligeras irregularidades, la medía hume- 
dad del aire fué menor, en 12 centesimos, á la obtenida 
en el mes de Junio de 1895; pues, aunque hubo algunas 
mafianas, con nieblas y brumas, por lo regular casi siem- 
pre estuvieron escasas de vapor de agua. 

El mes fué bastante despejado, y, aunque dominó la 
especie cúmtdtta, ésta se observaba sietíipre en pequefias 
cantidades. Las nubes bajas fueron m&s frecuentes en el 
último tercio, éstas llegaban con dirección del E., y se 
transformaban luego, con algún viento fuerte en frado^ 
cúmidue. 

Las corrientes dominantes del viento, llegaron del pri? 
mero y segundo cuadrantes, aunque del E. soplaron en 
mayor número. Del mismo rumbo llegó la corriente 
de mayor velocidad que hubo en el mes, viniendo aeom* 
panada de gran polvareda que obscureció la atmósfera 
por algunos minutos y que tuvo lugar el día 7 con fuer- 
za de &^9^ por segundo. En las mañanas, con excepción 
de dos, hubo verdadera calma y por lo mismo fueron 
frecuentes las nieblas. 

Precipitaciones se registraron seis, siendo poco apre- 
dables. La mayor fué la del día 25, en que el pluvió* 
metro midió S^M. El total de agua recogida en el mes 
fué de 8"'''3, que comparada con la altura del mes de 
Junio de 1895, da una diferencia notable, en menos 
de 56™"»2. 

El agua recogida en todo el primer semestre del pre* 
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senté año y que resultó ser de 45'"'°6, no alcanzó ni si*' 
quiera á igualar á )a. que se recogió en el solo mes de 
Junio de 1895, que fué de 64°"^0; ni mucho menos al 
total de agua recogida en el primer semestre de 1895, 
que fué de 184'"'»5. 

Fenómenos diversos: maflanas con nieblas y brumas 
18, mañanas con calma 28, halos solares 3, observándo- 
se un fragmento el día 26 á 7 h. a.m., coronas lunares 1, 
cercos lunares 2, remolinos 4, noches serenas 3, noches 
cubiertas 1, mañanas cubiertas 2, helador-eéear^tas 3. 



JULIO. 



Temperatura media mensual [al 
abrigo] » 17.6 

Temperatura media mensual [á la 
intemperie] 26.4 

Temperatura máxima extrema [al 
abrigo] 28.0 día 3 

Temperatura máxima extrema [á 
la intemperie] 45.6 „ 14 

Temperatura mínima extrema [al 
abrigo] 13.2 „ 14 

Temperatura mínima extrema [á 
la intemperie] 8.4 día 29 

Oscilación media diurna [al abri- 
go] 9.3 ^ 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 28.7 
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OscilaciÓD máxima díarna [al abrí- 
go] .12.0 día 3 

Oscilac¡6n máxima diurna [á la in- 
temperie] 34.8 díasl6yl7 

Oscilación mínima diurna [al abri- 
go] 5.7 „ 30 

Oscilación mínima diurna [á la 

intemperie] 22.8 ,, 14 

Oscilación total entre las t^npera* 

. turas extremas [al abrigo] 14.8 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [á la intemperie] 37.2 

Barómetro REDUcmo i O®. 

{Media mensual *614»»60 . 
Máxima absoluta 618 38 d{a22 
Mínima absoluta 611 

' Media mensual 2 

Máxima absoluta 2 

Oscilación....- Mínima absoluta O 

Total entre las presiones 

extremas 7 81 

Psicrómetro. 

ví,.^^A^A ^ f Media mensual. 63 

Humedad re- I Máxima absoluta 88 „ 12 

^*"^* [Mínima absoluta 27 „ 8 

rr^««;x« ^^1 I Media mensual 11»»44 

T^"f^^ ^®M Máxima absoluta 16 19 día 6 

^^P^*^ [Mínima absoluta 6 97 „ 3 

Enfriamiento f Media mensual.: 4.9 

por evapo--! Máxima absoluta 12.4 „ 2y8 

ración ;[ Mínima absoluta 1.2 ,,12 
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Vierto. 

Dirección dominante en el mes... E. 

Dirección media mensaa) E.N.E. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo e"94 

Velocidad media en metros por se- 
gundo O 54 

Dirección del viento de velocidad 

máxima S.E. 

Días de calma en el mes. 1 

Nubes. 

Cantidad media mensual 5.9 

Dirección dominante E. 

Número de dias despejados 12 

Número de días nublados, 5 

Especie dominante de nubes k, yn. k. 

Lluvia. 

Número de dia^ de lluvia 9 

Altura máxima en 24 horas 1.9 d^a 12 

Total de agua recogida 6.6 

Número de dias de relampagueo... 4 * 

Cuadrante dominante 1? y 2? 



La temperatura media, durante el presente mes, resul- 
tó igual á 17^6. La máxima absoluta á la sombra (28^0) 
se registró el día 3, y la minima (13^2) el dfa 14. Los 
promedios diurnos mensuales oscilaron entre los 17 y 

13 
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21^, de manera que la temperatura se mantuvo casi 
constante. Fué calurosa en las horas meridianas en la 
primera década y más variable en la segunda y tercera. 
Predominaron los días de temperatura templada y las 
mafianas y noches frescas. 

La presión barométrica tuvo oscilaciones diurnas, en 
lo general, poco considerables. Los promedios diurnos 
se mantuvieron casi constantemente sobre la media 
normal anual (613"""30), pues con excepción de los días 
5, 6, 7 y 10, los demás resultaron de barómetro alto. La 
presión media mensual (614"""60) excedió en 1""*30 á 
la media normal deducida de once afíos. 

La humedad relativa marcó extremos pronunciados; 
pero sus promedios diurnos no fueron inferiores al 0.5O 
por ciento, resultando el último de mayor humedad que 
los anteriores. La tensión del vapor, asi como el enfria- 
miento producido por la evaporación, no presentan va- 
riaciones dignas de notarse. 

En cuanto á la nebulosidad, dominaron las especies 
inferiores con dirección del E. El segundo tercio fué el 
más nublado, siendo la cantidad media de nubes igual 
á 5.0. En los vientos no se registró más corriente nota- 
ble qire la del dia 30 á las 2 h. p.m., cuya velocidad fué 
de 6°'94 por segundo y la dirección del S.E. Por las tar- 
des, en lo general, de 3 á 5, soplaban vientos bastante 
sensibles, y en las mafianas, con excepción de los días 
11, 12, 13, 27 y 30, se observó completa calma. 

Con respecto á lluvias, puede decirse que el mes fué 
bastante escaso, pues aunque bubo nueve precipitacio- 
nes, estas fueron muy ligeras, resultando la altura máxi- 
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ma en 24 horas, que tuvo lugar el día 12, de 1""9, y el 
total de agua recogida en el mes de B^^'B. La diferencia 
entre los meses de Julio de loa afios de 1894 y 1895, con 
respecto al presente de 1896, queda indicada como si- 
gue: 

Total de agua en lulio de 1894 83'"""3 

Idem.ídem ídem de 1895 14 . 7 

ídem ídem ídem de 1896 6 . 6 

Altura máxima en 24 horas en Julio 

de 1894 46 . 8 

Altura máxima en 24 horas en Julio 

de 1895 6.0 

Altura máxima en 24 horas en Julio 

de 1896 1. 9 

Queda pues marcado que el mes de Julio de 1896 ha 
sido el menos lluvioso respecto de los aflos de 1894 y 
1895. 

En cuanto á fenómenos variados hubo los siguientes: 
mafianas con nieblas intensas 2, con brumas 11, colo- 
raciones crepusculares 5, cercos lunares 8, noches sere- 
nas 4, días cubiertos 1, fragmento de halo solar 3, tro- 
nadas 1, rocío depositado tres veces, corona solar 1, y 
focos cirrosos 2. 



AGOSTO. 

Temperatura media mensual [al 
abrigo] 20.8 
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Temperatura media mensual [á la 
intemperie} 2S.2 

Temperatura máxima extrema [al 

abrigo] 27.9 dia 21 

Temperatura máxima extrema [á ' 

la intemperie] 45.6 „ 10 

Temperatura mínima extrema [al 

abrigo] 12.8 „ • 2 

Temperatura mínima extrema [á 
la intemperie} 7.0 „ 2 

Oscilación media diurna [al abri- 
go] 10.7 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 27.0 

Oscilación máxima diurna [al abri- 
go}. 13.9 día 2 

Oscilación máxima diurna [ala in- 
temperie] 36.6 „ 2 

Oscilación mínima diurna [al abri- 
go.} 7.^ „ 29 

Oscilación mínima diurna [á la 
intemperie] 19.0 „ 24 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [al abrigo] 15.1 

Oscilación tot^l entre las tempera- 
turas extrenMis [á la intemperie] 38.6 

Barómetro reducido A 0^. 

{Media mensual 615"»I8 
Máxima absoluta 618 62 día 28 
Mínima absoluta 611 60 „ di 
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Afedia mensual 2 18 

Máxima absoluta 8 25 día 25 

Oscilación....-! Mínima absoluta 1 66 „ 8 

Total entre las presiones 

extremas 7 02 

Psicrómetro. 

TT.t»^».io^ %.<. í Media mensual 62 

Humedad te- 1 ^¿^j^^ ^-^^^^^ ^ ¿,^. 7 

**"^* t Mínima absoluta 34 „ 80 

T^naíAn j^i f Media mensual ll™™82 

ío!^« S Máxima absoluta 14 66 día 27 

^*P^^ (.Mínima absoluta 8 44 „ 80 

£nfriamiento ( Media mensual 5.1 

por eyapo-<| Máxima absoluta 10.2 ,, 80 

ración (Mínima absoluta 1,5 „ 7 

Viento. 

Dirección dominante en el mes... E. 

Dirección media mensual E.N.E. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo 4'"86 día 24 

Velocidad media en metros por se- 
gundo O 34 

Dirección del viento de velocidad 

máxima N.E. „ 24 

Días de calma en el mes 3 

Nubes. 

Cantidad media mensual 3.5 

Dirección dominante E. 

Número de días despejados 17 

Número de dias nublados 2 

Especie dominante de nubes k. 
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Lluvia. 

Número de dias de lluvia O 

Altura máxima en 24 horas inap. dias 14 y 20 

Total de agua recogida inap. 

Número de dias de relampagueo. . . 8 

Cuadrante dominante 2? y 3? 



La temperatura media de este mes no se diferenció 
notablemente de la del próximo pasado; los promedios 
se mantuvieron casi constantes, siendo por consiguiente 
el mes uniformemente templado. La diferencia entre la 
media normal (17®3) y la media mensual (20^8) quedó 
indicada por 3^5. 

La media barométrica sigue su marcha ascendente ori- 
ginada en el mes anterior; los promedios diurnos no pre- 
sentaron variaciones notables y sólo los días 22 y 31 el 
barómetro decreció respecto de la media normal anual 
(613'""30). La diferencia pues, entre esta última y la 
media mensual fué de 1°'°'88 en más. 

La humedad relativa fué menor en el último tercio; 
pero el valor medio de la fracción de saturación del ai- 
re, alcanzó un 62 por ciento, y los promedios diurnos no 
fueron menores de un 52 por ciento, á pesar de no ha- 
ber caído en todo el mes ninguna lluvia medianamente 
apreciabfe. Las mañanas y noches por )o r^ular fueron 
frescas, observándose 8 brumosas. 

La nebulosidad fué poca, pues la cantidad media de 
nubes resultó de 3.5 y los días nublados fueron 2. La 
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especie eúmulm fué la dominante en el mes con direc- 
ción de los cuadrantes orientales. 

Los vientos que soplaron con' más frecuencia fueron 
los del primero y segundo cuadrantes, dominando el E. 
La tarde del día 24 se observó el viento de mayor fuer- 
za con rumbo del N.E. y levantando polvareda en todo 
el Valle. La velocidad por segundo de esta corriente fué 
de 4-86. 

Precipitaciones puede decirse que no hubo, pues las 
verificadas los días 14 y 20 fueron inapreciables. Este 
mes fué digno de notarse por su escasez de lluvias en la 
ciudad, aunque alrededor del Valle se verificaron algu- 
nas. 

En cuanto á fenómenos hubo los siguientes: mañanas 
con calma 30, brumosas 8, cercos lunares 4, noches de 
relampagueo en los horizontes 8, coloraciones crepuscu- 
lares 5, días de calma 3, días nublados 2, tronadas 2, y 
noches serenas 6. 



SEPTIEMBRE. 

Temperatura media mensual [al 

abrigo] 20.9 

Temperatura media mensual [á la 

intemperie] 23.0 

Temperatura máxima extrema [al 

abrigo] 28.9 día 20 

Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie] 41.0 „ 9 
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Temperatura mínima extrema [al 

abrigo] 12.5 día 30 

Temperatura mínima extrema [á 

la intemperie] 8.0 „ 30 

Oscilación media diurna [al abri- 
go]. . 9.1 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 24.2 

Oscilación máxima diurna [al abri- 
go] 12.0 día 5 

Oscilación máxima diurna [ala in- 
temperie] 31.0 „ 2 

Oscilación mínima diurna [al abri- 
go] 4.9 „ 24 

Oscilación mínima diurna [á la 

intemperie] 14.2 „ 24 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [al abrigo] 1.64 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [á la intemperie] 33.0 



Barómetro REDucmo Á 0*^. 

{Medí a mensual eiSo'^ie 
Máxima absoluta 615 34 día 80 
Mínima absoluta 610 46 ,, 10 



1 



Oscilación.... 



' Media mensual. .4.. ....... 2 01 

Máxima absoluta 3 25 „ 10 

Mínima absoluta O 92 „ 24 

Total entre las presiones 

extremas 4 89 
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Psicrómetro. 

a^y^^^A «^ r Media mensual 68 

uTl [Máxima absoluta 91 

****^* ( Mínima absoluta 32 

»p««oíA« j^i ( Media mensual 11"»»°91 

Tensión deH j^^^.^^ ^^^^^^^^ ,^ ^^ 

^*P^*^ ( Mínima absoluta... 8 88 

Bnfriamiento f Media mensual 4.5 

por evapo--| M&xima absoluta 11.0 

rabión { Mínima absoluta 0«9 

Viento. 

Dirección dominante en el mes... E. 

Dirección medía mensual E.N.E. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo 4*86 

Velocidad media en metros por se- 
gundo 0. 40 

Dirección del viento de velocidad 

máxima E. 

Días de calma en el mes 3 

Nubes. 

Cantidad media mensual 5.7 

Dirección dominante E. 

Número de dias despejados 10 

Námero de dJas nublados. 8 

Especie dominante de nubes. k. y n. k 

. Lluvia. 

Número de dias de lluvia.. 10 

Altura máxima en 24 horas 16,8 

u 
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Total de agua recogida 41.4 

Número de dias de relampagueo. . . 12 
Cuadrante dominante 39 



La temperatura de este mes, según se observa por pro- 
medios diurnos registrados, fué poco oscilante. La máxi- 
ma absoluta á la sombra se obtuvo el dia 20, que fué de 
28*^9, y la mínima el día 30 de 12^5; por consiguiente, 
la oscilación entre las temperaturas extremas resultó de 
16°4. Los promedios diurnos variaron entre los 17^8 y 
23*^3. La segunda y tercera décadas fueron las más fres- 
cas, tanto por la calda de algunas lluvias, como por la 
persistencia de los vientos det primer cuadrante, l^as 
mafSanas, algunas se observaron cubiertas y otras nebu- 
losas y brumosas. 

La presión barométrica alcanzó un promedio mensual 
de 613'"°*16, menor que el promedio anual deducido de 
once afios. 

El barómetro se mantuvo 17 días bajo la normal y 
el resto sobre ella, siendo notable la baja presión en .el 
segundo y tercer período. De los promedios diurnos 
se deduce que la presión osciló entre los 614"*"72' y 
611""65; pero según las observaciones diarias, la osci- 
lación entre la máxima y mínima absoluta fué de 4*" "89. 

La humedad relativa estuvo muy cerca del punto de 
saturación en la macana del día 27, en que se registró 
una máxima absoluta de 91 por ciento. Los promedios 
diurnos no se apartaron del 56 por ciento y llegaron al 
79 por ciento. La media mensual alcanzó el 66 por cien- 
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to. Las m^fíanas y noches fueron frescas, sobre todo en 
los últimos 20 días. 

En la nebulosidad dominaron las especies inferiores 
y las mafíanas y noches nubladas; la cantidad media de 
nubes se estimó en 5.7. Se registraron ocho dias nubla- 
dos y diez despejados; el resto quedó entre los medio- 
despejados. La dirección dominante de las nubes infe- 
riores fué del E. 

Los vientos del primero y segundo cuadrante fueron 
los que soplaron mayor número de veceS) dominando el 
E. La velocidad media fué de 0"'40 y la dirección media 
del E.N.E. La velocidad máxima se obtuvo la tarde del 
día 12 en una corriente que llegó del E. acompañada de 
lluvia y con una fuerza de 4"'86 por segupdo. Las ma- 
ñanas en su mayoría fueron tranquilas, observándose, 
además, tres dias de calma. 

El mes se inició el dia 1? con una ligera llovizna y 
después, el dia 12, comenzó un periodo de medianas 
lluvias, siendo este mes el más abundante en lo transcu- 
rrido del año. Este periodo terminó el 29. La altura máxi- 
ma se obtuvo el día 12 y midió 16°"*3, y la cantidad to- 
tal en el mes resultó de 41""4. 

Los fenómenos accidentales fueron: 8 dias nublados, 
2 cubiertos, 1 halo solar, 2 coronas, 1 corona y cerco lu- 
nar, 4 dias con tronada, 8 mañanas nebulosas, 12 noches 
con relampagueo, 2 noches serenas, 2 con depósito de 
roció, 3 crepúsculos de hermosos colores, y una maña- 
na enteramente caliginosa. 
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OCTUBRE. 

Temperatura media mensaal [al 
abrigo} 18.1 

Temperatura medía mensual [ala 
intemperie} ...» 20.6 

Temperatura máxima extrema [al 

abrigo] '.... 26.1 dfa 24 

Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie} 37.0 „ 3 

Temperatura mínima extrema [a\ 

abrigo} 12.2 „ 12 

Temperatura mínima extrema [á 
la intemperie} 6.4 „ 12 

Oscilación media diurna [al abri- 
go] 8.2 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie} 21.3 

Oscilación máxima extrema [al 
abrigo] 11.4 días l?y21 

Oscilación máxima extrema [á la 
intemperie] 26.6 „ 3 

Oscilación minima extrema [al 
abrigo] 4.9 „ 25 

Oscilación mín^a extrema [á )a 
intemperie} 15.4 „ ft 

Oscilación total entre )as tempera- 
turas extremas [al abrigo} 12.9 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [á la intemperie] 30.6 
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Barómetro reducido 


ÁO^ 


Pret jn - 


' Media mensual 

Máxima absoluta 

Mínima absoluta 


613™"05 
616 89 
609 39 




r Media mensual 


2 01 




Máxima absoluta 


8 18 


Oflcila.ci6n ... • 


Mínima absoluta 


1 24 




Total entre las presiones 
extremas 


7 60 




Psicrómetro. * 






í Media mensual..... • 


72 


Humedad re- 


Máxima absoluta 


90 


lativa 


Mínima absoluta 


47 


Tensión del 
Tapor ' 


Media mensual 

Máxima absoluta 

Mínima absoluta 


12»'»28 
14 46 

7 60 


£nf]*i amiento 


r Medía mensual 


3.3 


poif; evapo- • 
ración 


Máxima absoluta 


7.0 


Mínima absoluta 


1.0 



Viento. 

Dirección dominante en el mes... E. 

Dirección media mensual E.S.E. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo 2"»33 día 13 

Velocidad media en metros por se* 

gundo O 28 

Dirección del viento de velocidad 

máxima E. „ 13 

Días de calma en el mes 11 

Nubes. 

Cantidad media mensual 6.0 

Dirección dominante W. 
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Número de días despejados.... 5 

Número de días nublados 10 

Especie dominante de nubes n. k. y st. .< 

Lluvia. 

Número de días de lluvia. 16 

Altura máxima en 24 horas 16.5 dia 7 

Total de agua recogida 79.6 

Número de días de relampagueo. . . 14 

Cuadrante dominante 3? 



Según las observaciones practicadas durante el mes, 
su temperatura media (18^1) comparada pon la normal 
(17°3) no excedió más que en 0**8. Los días f»fron 
templados cerca de las horas meridianas, en todo el mes, 
excepto cuatro días, 21, 22, 23 y 24, cuya temperatura 
fué calurosa. Las mafianas por lo general fueron algo 
frescas, con excepción de la última década en que se 
sentía un ambiente templado en las primeras horas del 
día. 

La media mensual barométrica se niantuvo, durante 
la primera década, cuatro días bajo la normal y los res- 
tantes sobre ella; en la segunda guardó la misma reía- 
ción, y en la última se observó bajo la normal. Asi, pues, 
se observaron más días en los que la presión media es- 
tuvo bajo la normal, y comparada con ésta da una dife* 
rencia en menos de 0™"*25. La oscilación entre la máxi- 
ma y la mínima absoluta fué de 7°*"20. 

La humedad del aire osciló entre los 47 y 90 centési- 
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mos, y comparada la medía de este mes (0.27) con la 
del anterior, resulta una diferencia de 6 centesimos. La 
máxima y mínima absolutas se registraron respectiva- 
mente la mañana del día 10 y á las 2 h. p.m. del día 
20. 

En el nublado dominaron las especies inferiores y se 
observaron mayor námero de veces los nimbos--cúmu- 
lus y nimbus-stratus, así como entre fas superiores los 
cirrus y cirrus-K^úmulus. El mes, según el promedio 
mensual (6.0) resultó medio despejado. 

En el viento se observó, que las corrientes que con 
más persistencia soplaron, fueron las de los cuadrantes 
orientales, dominando el E., y siendo la dirección me- 
dia del E.S.E. La máxima velocidad resultó ser de 2"'38 
el día 13, y los días de calma fueron\ll. 

En las dos quincenas no dejó de haber precipitacio- 
nes más ó menos notables; en la primera comenzó un 
período el día 4 y terminó el 15, siendo interrumpido 
únicamente por el día 11, en que no hubo ni el más li- 
gero aparato de lluvia. En la segunda hay dos pequeños 
períodos de lluvia, uno que duró solamente los días 19 
y 20, y otro tres, 25, 26 y 27. La altura máxima del 
agua en un día fué de 16™"'5 y el total en el mes fué de 
79"'"6. Esta cantidad, comparada con la total del mes 
anterior 41'""4j resulta mayor en 38'""2. Este mes fué 
el más lluvioso en el año. 

Fenómenos notables: mañanas cubiertas 11, con nie- 
blas y brumas 18, 4 fragmentos de corona solar y un 
halo, 2 coronas lunares, 3 cercos, 2 fragmentos de arco- 
iris doble, 16 días de lluvia, 6 días con tronada y relam- 
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pagueo, 2 veces roefo depositado, 5 noches cubiertas, 2 
noches serenas, 2 crepúsculos violados, y 3 velos cirro- 
sos. 

NOVIEMBRE. 

Temperatura media mensual [al 

abrigo] 16.5 

Temperatura media mensual [á la 

intemperie] 23.3 

Temperatura máxima extrema [al . 

abrigo] 23.5 día 27 

Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie] 36.7 „ 3 

Temperatura mínima extrema [al 

abrigo] 4.5 día 30 

Temperatura mínima extrema [á 

la intemperie] 3.0 „ 30 

Oscilación media diurna [al abri- 

go] 7.7 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] 21.6 

Oscilación máxima extrema [al 

abrigo] 10.9 día .11 

Oscilación máxima extrema [á la 

intemperie] 28.4 „ 7 

Oscilación . mínima extrema [al 

abrigo] 3.6 „ 29 

Oscilación mínima extrema [á la 

intemperie] 14.1 ,,^29 
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Oscilación total entra las tempera- 
turas extremas [al abrigo] 19.0 

Oscilación total entre las tempera- * 
turas extremas [á la intemperie] 33.7 

Barómetro REDUcroo Á 0°. 

{Media mensual BlS^^áS 

Máxima absoluta 617 6é día 13 

Mínima absoluta 609 

' M edia mensual 1 

Máxima absoluta 3 

Oscilación.,.,-! Mínima absoluta 1 

Total entre las presiones 

extremas.....' 7 66 



Psicrómetro. 

Witr«/^ori fr. f Medía fficnsual 1.67 

li^íTu i Máxima absoluta 1.00 día 80 

**'^*^**-- i Mínima absoluta 0.84 „ 6 

rp^^^iA^ ^«1 í Media mensual 9™°»98 

J^!^^ i Máxima absoluta 13 S¿7 „ 1? 

^^¡^^ (Mínima absoluta 6 07 „ 30 

Enfriamiento r Media mensual 3,9 

por evapo--< Máxima absoluta 9.2 „ 27 

ración 1 Mínima absoluta •.. 0.0 ,, 80 



Viento. 

Dirección dominante en el mes... E. 

Dirección media mensual E.S.E. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo 4'"86 día 21 

Velocidad media en metros por se- 
gundo 0. 63 

15 • 
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Dirección del viento de velocidad 

máxima E. día 21 

Días de calma en el mes O 

Nubes. 

Cantidad media mensual 6 

Dirección dominante W. 

Número de días despejados 13 

Número de días nublados 9 

Especie dominante de nubes st.k. ycst. 

Lluvia. 

Número de días de lluvia 11 

Altura máxima en 24 horas 12.6 día 29 

Total de agua recogida 32.5 

Número de días de relampagueo. . . 2 

Cuadrante dominante O 



La marcha de la temperatura en el mes, según apare- 
ce de los promedios diurnos registrados, fué poco varia- 
ble: la primera década se distingue por una temperatura 
media, casi constante; las máximas á la sombra oscila- 
ron entre los 22 y 24^ y las mínimas sólo acusan lige- 
ras variaciones. En la segunda y tercera décadas las os- 
cilaciones varían un poco más, y en el último día del 
mes se registra una mínima absoluta á la sombra de 
+4*^5, con un promedio diurno de 7^1, empezándose ya 
á sentir la temperatura fría. La media mensual fué de 
16°5. 
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Igualmente que en la temperatura, la columna baro- 
métrica, en la primera década, estuvo poco variable. En 
la segunda siguió una marcha ascendente hasta regis- 
trarse una máxima absoluta el día 13 de 617'"°'54, para 
decrecer después y observarse el día 27 un promedio 
diurno de GU^HQ. Hay pues una diferencia de O^^IS 
entre la media normal anual (613°*"*30) y la media men- 
sual obtenida. 

La humedad relativa, asi como la tensión del vapor, 
tuvieron máximas considerables. La primera marcó en 
los días 16, 19, 21 y 23, las máximas de 0.86, 0.89, 0.90 
y 0.88, respectivamente, y el día 30, el estado higromá- 
trico del aire, á las 9 h. p.m., alcanzó el verdadero pun- 
to de saturación: 1 por ciento. 

En la nebulosidad, dominaron los stratus-cúmulus y 
cirrus-stratus, observándose en menor número los nim< 
bo-cámulus. La cantidad media de nubes quedó indi- 
cada por 6.0. Varias mañanas y noches fueron frías y 
cubiertas y otras muy nebulosas, resultando el mes me- 
dio despejado. 

En el viento, se registraron corrientes poco intensas, 
sobre todo en las maiñanas. La de mayor velocidad so- 
pló del E. el día 21, con fuerza de 4'"86 por segundo. La 
dirección media fué del E.S.E. y la dominante del E. 
No hubo días de calma. 

Once precipitaciones hubo en el mes; pero de ellas 
muy pocas fueron las apreciables. La altura máxima se 
registró el día 29 y midió 12""°6, y el total de agua re- 
cogida fué de 32""6. 

Además de los días de lluvia, hubo otros fiMiómenos: 
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mañanas brumosas 5, nebulosas 12, halo solar de 45^ 
1, cercos lunares 2, días limpios 1, estrellas errantes 3, 
arco-iris doble 1, á las 6 h. 45 m. a.m. del día 3, días 
cubiertos 5, despejados IB, noches serenas 2, y depósito 
de rocío una vez. 



DICIEMBRE. 

Temperatura media mensual [al 
abrigo] 10.8 

Temperatura media mensual [á la 
intemperie] 11.2 

Temperatura máxima extrema [al 

abrigo] - 21.5 día 30 

Temperatura máxima extrema [á 

la intemperie].... 41,0 „ 29 

Temperatura nilnima extrema [al 
abrigo] —0.4 „ 1? 

Temperatura mínima extrema [á 

la intemperie] — 4.5 „ 23 

Oscilación media diurna [al abri- 
go] 10.7 

Oscilación media diurna [á la in- 
temperie] é,. 22.8 

Oscilación máxima extrema [al 
abrigo] 16.5 día 1^ 

Oscilación máxima extrema [á la 
intemperie] 40.3 „ 19 

Oscilacióti mínima extrema [al 
abrigo] 4.6 „ 28 
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Oscilación minima extrema [á la 

intemperie} 18.5 día 26 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [al abriga] 21.9 

Oscilación total entre las tempera- 
turas extremas [á la intemperie] 45.5 

Barómetro reducido á 0^. 

{Media mensual 614">™76 
Máxima absoluta 619 96 dÍB25 
Mínima absoluta 609 15 „ 13 

' Mediamensual 2 28 

Máxima absoluta 4 67 ,, 8 

Oscilación.... •{ Mínima absoluta O 90 „ 2 

Total entre las presiones 

extremas 10 80 



Psicrómetro. 

n.^^^A^A ^ f Media mensual, 65 

^^V™.®**^*^" Km áxima absoluta 94 día 2 

'*"^* (Mínima absoluta 86 „ 4y7 

T»««o;x« j^i f Media mensual 6°»™84 

^^"f^'i ^®*^ Máxima absoluta 10 08 „ 13 

^*P^^ I Mínima absoluta.... 4 04 „ 16 

Enfriamiento f Media mensual 8.5 

por evapo- 4 Máxima absoluta 8.4 „ 14 

ración (.Mínima absoluta 0.6 ,| 2 

Viento. 

Dirección dominante en el mes ... E. 

Dirección media mensual ELS.E. 

Velocidad máxima en metros por 

segundo i^SG dia 25 
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Velocidad media en metros por se- 
gundo O 66 

Dirección del viento de velocidad 

máxima E. dia 25 

Días de calma en el mes •... 6 

Nubes. 

Cantidad media mensual 4.6 

Dirección dominante W. 

Número de dias despejados 12 

Número de días nublados 9 

Especie dominante de nubes c. y st. k. 

Lluvia. 

Número de días de lluvia 4 

Altura máxima en 24 horas 2.6 dia 1? 

Total de agua recogida 3.6 ' 

Número de dias de relampagueo. . . O 

Cuadrante dominante O 



La temperatura media mensual 10^8, tuvo una dife- 
rencia, con la media normal (17°3) de 6*^6 en menos, 
resultando el mes de temperatura fria: se inició ésta con 
uña baja algo considerable de — 0^4 el dia 1** y el día 2 
con una fuerte helada en que marcó el termómetro uaa 
mínima á la intemperie de — 4^0. No obstante, el día 23 
hubo también una mínima absoluta á la intemperie de 
— 4^5. Las mañanas en el primer tercio fueron brumo- 
sas y hasta.el día 7 dejó de sentirse el ambiente frío. 
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Varias nieblas y brumas fueron muy intensas y envol- 
vieron la población y algunas de éstas se formaban an- 
tes de la puesta del sol. A las mafianas nebulosas seguía, 
por lo general , un día con cielo limpio. Las tres décadas 
del mes se caracterizaron como sigue: primera fria, se- 
gunda templada y tercera muy variable. El dia 2 se ob- 
servó la primera helada en el mes. 

Los promedios barométricos presentaron algunas va- 
riaciones, sobre todo en el último tercio. El día 20 se 
observó un promedio diurno de 611°'"'64; subió después 
la presión y el 24 se registró una media diurna de 
eiS-^-^S. El día 25 marcó la máxima absoluta GIO^'-OS 
y desciende después gradualmente. La media mensual, 
sin embargo de tantas variaciones, resultó de 614"'°*76. 

La humedad relativa alcanzó un promedio mensual 
de 0.65 y tuvo frecuentes máximas de de 0.80 y 0.90 
centesimos.' Las mañanas se sintieron bastante húme- 
das y en muchas de ellas el aire estuvo casi saturado. 

En la nebulosidad dominaron las especies cirrosas y 
los strato-cúmulus. Se observaron también varios focos 
de perturbación cirrosa y algunas veces los cirro-nébu- 
las. El mes resultó medio despejado y la dirección de 
las nubes fué del W. 

Respecto al viento la velocidad media mensual fué de 

0™55, observándose, sin embargo, 6 días de calma. Las 

r corrientes dominantes llegaron del segundo cuadrante, y 

la de mayor velocidad del E. Soplaron frecuentemente 

los vientos del primero y tercer cuadrantes, causando es- 

! tos en la segunda quincena algún enfriamiento. 

[ Hubo cuatro días de lluvias, siendo dos de ellos me- 
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dianamente apreciables y los otros dos inapreciables. 
La cantidad total fué de S'^'^d y la altura máxima que 
tuYO lugar el dia 1?, apenas midió 2°'°'6. 

En cuanto á fenómenos accidentales bubo: 5 mafianas 
nebulosas, 7 brumosas, 4 nebulo-brumosas, 18 heladas, 
una vez depósito de rocío, un cerco lunar, uno solar, 2 
halos solares de gran diámetro, 2 lunares de 45^, 1 de 
pequeño diámetro, 3 días cubiertos y 2 estrellas erran- 
tes. 
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Bed termo-plnvloinótñca del Estado de Veracrnz. 



Las tablas qUe siguen contienen: 

V Lo» resultados de las observaciones de tempera- 
tura practicadas en las estaciones de la Red Veracruza- 
na, durante el año de 1896. 

2^ La temperatura media anual de las mismas esta- 
ciones, deducida del número de años de observación (in- 
cluso el de 1896} que se especifica en la columa res- 
pectiva. 

3^ Las medidas pluviométricaa practicadas durante 
ios meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ex- 
presado año de 1896, primeros meses de observación de 
lluvia en la supradicha red. 
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TABLA I.— Temperatura media mensual. 



MBSKS. 






Enero— 1896... 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Jtilio 

Agoato 

Septiembre 

Octubre 

Noyiembre...... 

Diciembre 

Año. 



18.2 
19.8 
22.1 
20.?J 
27.7 
27.8 
27.2 
27.5 
27.3 
26.1 
22.8 
14.7 



18.4 
16.4 
20.7 
24.0 
2^.8 



21.8 
17.1 
19.8 
21.0 
22.8 



28.6 1*23.5 
27.9 28:1 



27.1 
27.6 
24.5 
2U8 
15.2 



S.8 I 28.2 



22.9 
23.1 
19.6 
17.8 
147 

20.5 



17.6 
21.2 
24.3 
24.4 
28.8 
29.0 
27.» 
28.0 
26.7 
28'8 
21.1 
16.4 

24.1 



19.1 
19.6 
23.5 
26.6 
28.5 
28.6 
27.2 
27.2 

24.2 
25.4 



MKBRa. 



Enero.— 1896 19.0 .18.3 18.8 

Febrero ....; 18.6 16.6 17.9 16.7 13.0 

Marzo 22.0 22.3 28.6 ' 20.2 18.8 

Abril 25.6 26.4 26,3 | 22.7 21.0 

Mayo 28.0 26.2 28.2 24.5 22.2 

Junio 29.8 25.3 28.0 26J 24.8 

Julio „ 27.4 25.2 27.8 

Agosto 26.8 25.8 28.8 24.7 20.0 

Septiembre 24.1 19.8 

Octubre 28.1 19.3 22.6 19.0 

Noviembre 21.1 15.1 18.9 15.0 

Diciembre 28.4 15.0 

Año 
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MB8KS. 


1 




} 


i 


1 


Enero. — 1806 

Febrero 

Marzot. :.^..... 


20.5 
22.4 
26.3 
26.7 

28.3 
28.8 
21.8 
20.4 
14.8 


20.H 
18.6 
20.4 
28.8 

28.8 
26.6 

'26.'6 

26.0 


19.8 
.19.0 
22.4 
24.6 
.. ... 
27.6 
26.7 

2Í$.6 
24.0 
22.7. 


26.'8 
26.1 
22.7 


18.9 
18.7 
22.1 
26.0 

27.7 
28.7 

'27V4 
25.0 


Mayo , 

Junio 

Julio...... 

Agosto.^ 

Septiembre 

Octubre * 


Itoviembre 

Diciembre 

AHo 






....•« 







MS8SS. 


m 

1 


.á 
|t 


i- 


1 


►í 


Rnero.— 1896 

Febrero 

Marzo...../ • 


19.4 
'29.1 

27.*9 
26.2 

18.3 


¿sVé 
ás.'e 

24.6 

• 




2Í'.6 
19.6 

13.0 


14.8 





...... 


"9V5 
12.7 
16.9 

'26'Á 
21.2 
20.4 
18.1 
16.1 

io.'é 


Abril i 

Mayo 

Junio..... ;.. 

Julio ; 

Agoato... 

Septiembre 

Octubre 


Noviembre 


Diciembre i 

Año....;.... 








«• ... 




* 
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JBL CLIICA. 



MS8BS. 




i 
1 

•< 


j 


i 

1 , 


¿ 


£nero -'^1896 ..* . . . ." 


19,7 
23.6 
26.3 

28.8 
27.0 
. 26.6 
27.1 
26.0 

Í8.Í 


íiVs 

16.5 
20.8 

16*9 
16.0 
13.6 
16.9. 
17.2 

10.8 


Tó'o 

12.7 
16.4 

m. 

17.8 
16.3 
16.9 
16.0 


W.7 
24.5 
27.9 

26.*! 


21.6 
24.2 
26.7 

i 


Febrero.. 

Marzo ^..,. 

Abril 

Mayo.... 

Junio «. .. 

Julio 

• Agosto... 

Septiembre 

Octubre ...* 


Noviembre 

Diciembre 

Año 


*6.7 




...^ 








♦ 




• 

M£SI£8. 




•? 


i 


j 


i 
1 

i; 


Enero.— 1896 

Febrero.... 

Wlafzo 

Abril 


Í8.'2 
17.9 
21.6 


22.2 
•¿3.8 
...... 


14.8 
14.7 
18.2 
20.0 
21.9 
20.8 
19.4 
20.0 
20-0 
19.4 
18.9. 
14.1 


14.3 
13.1 
20.8 
18 4 

19.2 
Í5V4 

'ibVo 


9.0 . 

10.1 ' 
11 7 1 

14.2 j 

12.6 ! 

it.O 

1L5 

11.2 

10.8 

•7V3 


Mayo 

Junio 

Julio 


20.0 
...... 


27.3 



Agosto 

Septiembre 

Octubre 


Noviembre 


Bitjíembre : 

Año 


..••.. 




18.6 


...... 
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BDero.— .1896.. 

Febrero.. L 

Marzo....*......, 

Abril 

Mayo 

Junio 

ilulio 

Agosto 

Septieinbi« 

Octubre 

Noviembre...... 

Diciembre ;. 

Año. 



MJSSKS. 



Enero— -1896.....* 

Febrero..... ..¿ 

Marzo 

Abril. 

Mayo 

Junio. ..; 

JiíKo 

Agosto 

Septiembre i 

Octubre..i -. . . . .^ .n 

Noviemlnre , 

Dicitjmbre. ^ 

Año..... 



15.4 
13.7 
16.6 

18.8 ! 

18.9 
18.8 
18.5 
18.8 I 
215 i 



21.7 
21.9 
25.7 
27.5 

27.0 
25.0 
26.7 
26.0 



12.6 19.8 



I 
22.2 



25.8 
28.6 
28.2 
28.5 
23.2 
21.8 
18.6 



15.4 

12.2 

18.5 
20.1 
19.8 
19.5 
18.6. 
19.0 
1^.8 
Í7.8. 
11.2. 



16.0 



22.0 
21.1 
21.0 
22.1 
20.7 
19^ 
13.1 



9.6 
9.2 
18.0 
15.7 
16*5 
16.4 
18.8 
15.6 
20.1 
18.1 
16.7 
11.8 

14.7 



17.0 



22.1 
20.8 
20.2 
20.2 
20.1 
18.7 
14.8 



20.7 
21.8 
19,2 
22.3 
25.1 
22.6 
28.0 
22.2 
22.4 
21.6 
17.0 
12*0 

20.8 



12.1 



16.8 
17.9 
16.8 
17.5 
17.7 

lÓ'Á 



17.4 
18.4 
21.8 
26.8 
25.8 
24.2 
24.6 
22.0 
21.4 
21.6 
16.7 
11.8 

20.9 
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SI. CUMA 







, 


, 






il MB81Í8. 

» 


1 


1 


< 


1 


1 

S 


Knero ^—1896 ..< 


15.8 
16.8 


11.9 
12.5 


15.6 
18.6 


'ÜA. 


11.3 


Febrero « 


Marzo ^ 

Abril!. ^ 


21.0 


17.8 


.19.3 


17.6 


18.8 


28.5 


18.8 


19.5 


20.2 


18.1 


Mayo „ 


26.4 


18.3 


18.5 


28.2 


19.4 


Junio 


26.0 


17.2 


18.2 


21.8 


20.9 


Julio - 


25.8 


16.0 


17.9 


20.6 


19¿ 
18.4 


Agosto ^ 


22.5 


17.4 


17.6 


20.5 


Septiembre -.... 


28.9 


16-3 


18.0 


20.5 


18.6 


Octubre 


24.7 


I6.7 


18.8 


19.5 


17.2 


Noviembre 


19.1 


167 


16.9 


19w0 


17.2 


Diciembre....^.*.. 

Año 


15.5 


10.6 


11.8 


I8.9 


11.9 


21.5 


16.8 


17vl 






MKSBS. 


i 


'3 


i 


i 


i 

1 




K 


■ a 


M 


iH 


H 


kíien..— 1896 






14.7 


18.8 


14.5 


Febrero ^ 


15.9 


Í6.Í 


14.8 


14.0 


12.5 


Marzo ^ 


24.0 


18.8 


17.6 


15.9 


16.5 


Abril.... 


24.7 
26.6 


20.4 
21.6 


19.6 
22.2 


19.2 
19.8 


18.5 
17.6 


Mayo .....^ 


Junio ; 


22.6 


21.1 


20.2 


18.1. 


18.6 


Julio - í 


24.8 


21.7 


21.5 


12.6 


19.0 


Agosto.......... 


28.6 


20.6 


20.8 


12.6 


18.6 


Septiembre 


22.2 


20.9 


20.0 


12.5 


19.8 


Octubre.. «........< 


24.4 
24.4 


19.4 
18.1 


.18.9 
17.8 


17.1 
17.0 


19.6 
16.5 


Noviembre 


Diciembre. ....« 

Año 


15:5 


16.6 


18.8 


18.0 


11.5 






18.4 


16.0 


17.7 
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MX8BS. 



Enero.^1896... 

Febrero.: 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año. 



Enero.-~l896... 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo^y 

Junio.« 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Dici«jmbre 

Año. 



14.0 
12.9 
16.8 
17.6 
18.0 
16.6 
16.6 
16.8 
15 4 
15.4 
14 4 
12.2 



16.4 



21.6 



28.7 



26.6 
26.8 
26.9 
26,2 
24.6 



20.7 



28.0 

27.8 
27.5 
28.0 
21.8 
25.9 



22.6 



28.8 

*29.'8 
28.8 
29.8 
28.5 
27.4 



23.4 



25.8 

21.'9 
24.3 
22.7 
26.1 
19.9 



22.7 



29.8 

26.8 
26.3 
28.4 
27.8 
21.7 



24.5 



29.7 

27.2 
27.2 
28.0 
28.8 
24.9 



22.2 



27.8 

26.6 
26.8 
27.8 
28.1 
24.9 



19.7 



27.9 

26.'9 
26.2 
26.5 
26.0 
24.8 



21.7 



80.0 

'26.2 
28.4 
22.6 
28.2 
26.0 



17 
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1^ 



Knero.— 18% 21.6 19.1 

Febrero 22,9 19.7 

Marzo ^ 25.2 24.1 26.2 23.8 23.0 

Abril 26.5 26.4 25.9 26.4 26.6 

Mayo 28.0 80.1 28.4 28.1 27.f 

Junio 27.2 27.8 

Julio .- 25.4 26.8 25.9 26.3 25,8 

Agosto 25.2 25.9 26.7 26.4 26.í> 

Septiembre..... 26.1 26.8 26.8 25.8 26.3 

Octubre 25.2 25.2 23.3 24.7 

Noviembre 24.8 23.9 22-7 23.2 

Diciembre -. 21.6 18.5 



Año.. 



24.7 



23.9 



MK8E8. 






Enero.— 1896 21.7 

Febrero 22.9 

Marzo 26.6 

Abril 27.9 

Majro 27.6 

Junio 25.2 

Julio 23.8 

Agosto 24.7 

Septiembre 

Octubre 24.6 

Noviembre 23. 

Diciembre 18.1 

Año 



21.2 
21.7 
26.3 
30.2 



20.3 
22.2 
22.2 
18.3 
16.5 



21.0 

'22V8 
27.4 
29.8 
27.9 
27.6 
26.1 
26.6 
24.7 
*-¿3.4 
18.5 



22.4 

23.6 

26.4 

30.1 

31.5^ 

28.9: 

31.0 

28 3 

28.0 

26.5 

16.8 



19.6 
20.5 
23 3 
26.4 
28.3 
25.2 
26.2 
23.7 
24.7 
25.5 

19.2 
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MB8SS. 



9 

u 

s 



Knero.— 1896 19.6 20.4 20.9 19.6 26.0 

Febrero 20.6 21.9 21.4 22.4 27.2 

Marzo 24.0 24.7 24.6 24.0 27.3 

Abril 26.2 26.9 26.9 26.4 27.6 

Mayo 28.6 29.7 27.8 29.9 

Junio 26.8 28.8 27.2 28.6 

Julio 26.0 28.7 27.8 27.1 27.9 

Agosto 24.6 27.9 28.4 26.9 26.4 

Septiembre 25.0 27.8 28.8 27.3 27.2 

Octubre 24.6 26.0 27.8 26.8 26.9 

Noviembre.. 

Diciembre 19.0 

Año.. 
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T^ BL A II.— Temperatura media anual. 



n- 



ESTACIÓN. 



1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
13 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
26 

26 
27 
28 



Pero te 

Las Vigas... 

Huayacocotla.... 

Ixhuacán 

Jalacingo 

Tehuípango. 

Alpatlnhua 

Tlacolulan 

Tequila 

A xocuapan. ...... 

Atzalan 

Naolinco 

Coscomatepee. .. . 

Maltrata 

La Perla 

Jalapa 

Huatuseo 

Ilamatlán 

Ch'izaba 

Magdalena 

Zongolica 

Santo Domingo 

Coatepec 

Teocelo 

Comapa 

Córdoba 

Ixhuatlán. 

Zentla 



CAKtólf. 



Jalacingo.;.. 

Jalapa 

Chicontepec 

Coatepec 

Jalacingo.... 

2k)ngo1ica.... 

Córboba 

Jalapa 

Zongolica.... 
Huatuseo. ... 

Jalacingo ... 

Jalapa 

Córdoba 

Drizaba 

>) 

Jalapa 

Huatuseo. ... 
Chicontepec 

Drizaba 

Zongolica.... 

Zongolica.... 
Papan tía. ... 
Coatepec 

» ••••• 
Huatuseo. ... 

Córdoba 

Chicontepec 
Huatuseo. ... 



•s 



10.5 
11.1 
12.0 
.13.3 
13.9 

14.3" 

14.8 

14.8 

14.9 

15.4 

16.0 
16.0 
16.8 
17.0 
17.0 

17.6 
17.7 

17.8 
18.2 
18.4 

18.6 
18.7 
19.2 
19.6. 
19.7 

20.0 
21.0 
21.0 



Digitized 



by Google 



DI LA REPÚBLICA MEXICANA. 



186 



11 



ESTACIÓN. 



CANTÓN. 



8í 

I» 



«5 
II 



80 

81 
82 
33 
84 
35 



87 
88 
89 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

61 
62 
53 
64 
65 

56 
57 
58 
69 
60 



Juchique 

Naranjal 

Yecuatla..... 

Medellín 

Chicontepec 

Jicaltepec 

Papantla 

MisnnÜa... 

Mecayapan 

Cosquihui 

Panuco 

Tepezintla 

Chontía 

Tanioyuca.. 4.. 

Nautla 

Gutiérrez Zamora...... 

Tantima .- 

Ixhuatlán \ 

Tempoal 

San Juan evangelista. 

Pueblo Viejo 

Martínez de la Torre.. 

Chacaltianguis 

Santiago Tuxtla 

Ozultiama 

San Andrea Tuxtla.... 
MinaiiÜán 

Playa Vicente....! 

Ohiconamel 

Tamiahua 

(jatemaco 

Tihuatlán 



Misantla 

Orizaba... 

Misantla 

Veracruz 

Chicontepec ... 

Papantla 

Misantla 

Acayucan 

Papantla 

Ozuluama 

Tuxpan. 

Tantoyuca 

í» . 

Misantla 

Papantla 

Ozuluama 

Chicontepec ,.. 

Tantoyuca 

Acayucan 

Ozuluama 

Jalacingo 

Cosamaloapan. 

Tuxtlas 

Ozuluama 

Tuxtlas 

Minatitlán 

Cosamaloapan. 

Tantoyuca 

Tuxpan 

Tuxtlas 

Tuxpan 



21.1 
21.8 

21.4 
22.0 
22.0 
22.8 
22.7 

22.8 
22.9 
22.9 
22.9 
22.9 

28.0 
28.0 
23.1 
28.2 
23.4 

23.4 
23.5 
23.6 
28.6 
23.7 

23.8 
28.8 
23.8 
24.0 
24.1 

24.1 
24.1 
24.2 
24.8 
24.4 
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BL OLIMA 






ESTACIÓN. 



CANTÓ». 






«8 
11 



61 Aeayttcan 

62 Acula 

63 ' Coaamaloapan 

64 Tlalixcoyan 

66 V^aeruz .». 

66 Apazapan 

67 Tuxpan 

68 La Antigua 

69 Actopan 

70 Tlacotalpan 

71 San Cristóbal Llave. 

72 Otatitlán 

73 Taeo de Ovejas 

74 Santiago Huatusco... 
76 Soledad , 

76 CoatzacoalcoB. 

77 Alvarado. 

78 Jaltipan 



Acayucan 

Oosamaloapan. 

>» 
Veracruz., 

>i 

Coatepec 

Tuxpan 

Veraóruz 

Jalapa 

Veracruz 

Veracruz 

Cosamaioapan. 

»i 

»i 
Veracruz 

Minatitlán 

Veracruz 

Minatitlán 



24.6 
24.4 
24.6 

24.7 
24.7 

24.8 
24.8 
24.9 
26.0 
26.1 

26.1 

26.1- 

26.4 

26.6 

26.8 

26.8 
26.4 
26.6 



2 
2 

4 

6 
6 
6 



Digitized 



by Google 



r 



DE LA BKPÚBLIOA MEXICANA. 



187 



TABLA III.— Lluvia del mes de Ootnbre de 1896. 



GAKT0NB8. 



ESTACIÓN SS 



l.i 

§11 

o »• B 






Ozuluama. .. 



Tantoyuca ., 



Chicuntepec. 

Tuxpan 

Fapantla 



Jalacingo . 



Jalapa. . 



Goatepec... 
Huatusco . 



Ozuluama 

Pueblo Viejo.... 

Panuco 

Tantima 

Tantoyuca 

Tempoal 

(jhontla 

Cbicontepec 

Ilamatlán 

liihuatlán 

Tamiahua 

Tihuatlán 

Papantla 

Santo Üomingo 

Coxquihui 

Jalacingo 

Martínez de la Torre. 

Atzalan 

Perote 

Las Vigas 

Acto pan , 

Coatepec 

Teocelo 

Apazapan , 

Huatusco < 

Axocuapan , 



202.0 

193.4 
113.0 
272.9 

102.6 

167.1 

11.6 

170.5 
256.3 
221.9 

281.7 
66.8 

69.8 
240.6 
252.2 

200.2 

179.6 

228.1 

47.8 

17.6 

17.0 

356.4 

267.4 

51.2 

227.4 
237.1 



12 
10 
11 
11 

18 

7 
7 

18 
15 
17 

18 
6 

11 
19 
16 

11 
10 
22 

7 

8 
6 

18 
7 
6 

14 

17 
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BL OLIMA 



CANTOKJRJ. 



BSTACI0KB8. 



l-r 

Isa 



Veracruz. 



Minatitlán. 



Comapa . 
Centla. .. 



Córdoba 

Alpatlahua 

Cosco matepec.. 



O rizaba... 
La Perla.. 
^laraDJal.. 



ZoDgoIica. ... 

M agdttlena. .. 
Tequila. ...... 

Tebuipango. 



Veracruz 

Soledad 

Medellín 

Tlalixcoyan 

Al varado 

Tlacotalpan 

La Antigua 

ISan Cristóbal Llave., 



196.1 
380.6 

143.7 
236.2 
133.6 

204.0 

224.0 

68.9 

269.0 

172.2 

190.8 

60.4 

183.1 
10,2 
65.8 
134.2 
185.0 
49.8 
27.2 
85.3 



San Andrés Tuxtla ... 338.4 
Santiago Tuxtla 480.3 

Cosanialoapan 74.4 

Otatitlán ; 29.9 

Playa Vicente 419.9 ^ 

152.3 

184.4 

67.4 



Acayunan 

Mecayapan 

San Juan evangelista. 



Coatzacoalcos.... 

Ixbuatlán ,. 

Jaltipan 



628.8 
405.3 
1460 
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Llnria del mes de Hoviembre de 1896. 



I CANTONES. 



ESTACIÓN K8 



6 g 



8 . 



Ozuluama. 



Tantoyucíi... 
Chicontepec. 
Tuxpan 

:| Ooatepec 



Huatusco 



Córdoba.. 



Orizaba., 



Ozuluama 

Pueblo Viejo. « 

Panuco 

Tantima 

Tantoyuca '. 

Tempoal 

Chontla 

Chicontepec.... 

Ilamatlán 

Ixhuatlán 

Tuxpan 

Tepezihtla 

Tamiahua 

Coatepec 

Teocelo 

Apazapan 

Huatusco 

Axocuapan 

Comapa 

Zentla 

Córdoba 

Alpatlahua 

Coscomatepec .. 

Orizaba 

La Perla 

Maranjal 

Maltrata 



160.9 

192.0 

87.2 

247,9 

119.4 

107.8 

42.0 

)36.1 
268.8 
216.5 

188.4 
842.2 
120.9 

205.7 

286.9 

64.2 

19.8 
115.6 
121.8 
111.7 

119.6 

106.0 

22,0 

206.0 

361.0 

36.4 

41.7 



11 
6 
7 
9 



6 
16 

14 

3 
9 

18 
12 

7 

12 
16 
17 
U 

22 

12 

3 

14 
19 
12 

9 
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KL CLIMA 



ÍIANTONKB. 



ESTACIONBfl. 







ZongolicA. 



r Zongolica 

\ ¡Vf agdalena. ... 

¡ Tequila 

[ Tebui pango. . 



Veracruz. , 



Tuxtlas. 



Cosamaloapan 



•I 



Veracruz ^ , 

Modellín. , 

Tlalizcojan 

Alvarado 

Tlacotalpan , 

La Antigua 

í^an Cristóbal Llave. 

San Andrés Tuxtla ., 
Santiago Tuxtla 



I Cosamaloapan... 
I Playa Vicente... 
I Cbacaltianguis . 



172.3 
H5.5 
105.6 
182.3 

35.8 
118.1 

57.8 
222.4 
300.7 

81.2 

21.1 

198.2 
441.5 

67.9 
363.5 
280.1 



23 
13 
14 
14 

3 
10 
10 

9 
11 

7 

2 

16 
17 

4 

9 

14 
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LluTÍa del mes de Diciembre de 1896. 



CANTÓN K8. 



IC8T ACIÓN K8. 



6. 


1 

1 


é s 




20.7 

6.8 

29.0 


6 

1 
2 


19,1 
92.6 
14.3 


3 

7 
4 


62.2 


9 


70.9 
45.2 
62.2 
21.3 


10 
3 

18 
6 


Í2.5 

48.0. 

10,0 


3 
4 
2 


29.7 
28.7 


9 
4 


62,4 
64.1 

79.9 
69,6 


7 
12 
17 

9 


66,0 
67.7 
20.3- 


10 
9 
4 


19.6 

62.7 

41.9 

8.1 


2 

1 ^ 
1 19 

1 3 



OzuliiHinM 



Chiconiépec.. 



PapaatU.. 
Jalacingo . 



Jalapa. 



Cuatepec < 



ij Uuaiusco . 



Oórboba. . 



O rizaba . 



Ozuluamá ....' 

Panuco 

Tantima 

Cfaicontepec 

Ilhxnatlán 

Ixhuatlán 

Santo Domingo 

Jalacingo 

Martínez de la Tóri*e. 

Atzalan 

Perotó. 

Las Vigas 

NaoHnco 

Acto pan.....'. 

Coatepec- 

Apazapan 

Huatusco 

Axocuapan 

Comapa 

Zentla 

Córdoba 

Alpatlahua'. ' 

Coscomatepec 

Orizaba 

La Perla 

Naranjal ? *,, 

VfaltrHta 
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XL CLtláA 




ZongolicA . 



Co8ama1oapAn...<| 



íl 



Aeftyuean. 



Zongo)ica 13.1 

Magdalena 18.2 

Tequila «. , 23.7 

Tehuipango j 72.2 



CosamaloapHn. . 
Chacaltianguis . 



Acayuoan | 

Mecayapan [ 

San Juan eTangeMstii. i 



21.4 
14.8 

15.4 
S4.6 
21.4 



15 
3 

10 
8 

2 

5 

8 
8 
4 



Las tablas que siguen contienen los valores medios 
horarios y mensuales de los principales elementos at- 
mosféricos obserTados en la ofícina meteorológica cen- 
tral de México, durante el afio de 1896. 

Conforme á la práctica establecida, las horas se cuen- 
tan con la numeración corrida de 1 á 24,. es decir, de I» 
una de la maflana á las doce de la noche. 
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TABLA I.— Temperatura media horaria. 



1 

1 MK8E8. 


1 


2 


8 


4 


5 


Enero. — 1896 


.. 10.0 
... 10.0 
... 12.9 1 


9.6 
9.6 

12.1 

14.5 

15.9 

14.9 

14.5 

14.1 

14.4 

18.7 

11.9 1 
8.4 1 


9.0 
8.9 

11.4 

14.0 

15.2 

14.5 1 

14.0 

18.6 

14.0 

18.8 

11.6 

8.0 ; 


8.5 
8.4 
10.8 
18.5 
14.6 
14.0 
18.6 
13.8 
18.7 
13.0 
11.2 
7-6 


8.1 


Febrero.....' 

Marzo 


7.8 
10.2 


Abril 

Mayo 

Junio... 


... 15.0 
... ; 16.2 1 
... 15.8 


.12.9 
14.2 
13.6 


Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

• Año 


... 14.9 ' 
... 14.4 
... 14.6 , 
... 18.9 , 
... 12.4 

... ; 8.9, 


18.8 
18.0 

18.5 

12.8 

11.0 

7.2 


... 13.2 

1 


12.8 i 


12.8 


11.8 


11.5 


MESICS. 


' 1 

! 6 , 


7 ' 


8 


1 
9 ' 


10 



I Enero.— .1896 | 

' Febrero | 

I Marzo ,' 

I Abril í 

I Mayo ' 

■ Junio ; 

; Julio.. 

I Agosto ' 

I Septiembre ; 

I Octubre | 

Noviembre I 

Diciembre .; ¡ 

Año I 



7.7 


7.8 


8.6 


10.4 


12.6 


7.4 


7.7 


8.9 


11.0 


18.1 


9.6 


10.2 


11.7 1 


14.4 


17.1 


12.7 


13.7 


15.4 


17.7 


19.6 


14.0 


15.3 


17.3 


19.4. 


21.5 


13.8 


15.1 


16.6 


18.6 


20.1 


13.4 


14.8 


16.0 


17.4 


18.6 


18.0 


18.9 


15.0 


16.5 


18.0 


13.4 


14.3 


15.2 


16.5 


17 8 


ia.7 


13.4 ! 


14.4 


15.8 


17.2 


10.8 


11.8 1 


12.2 


13.8 


152 


«.7 ; 


6.9 


74 


3.6 


10.3 


11.3' 


12.0 i 


13.2 ; 


15.0 ' 


16,8 
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KL CLIMA 



MCSK8. 



11 



12 i la 



14 ; 15 



Enero— 1896 

Febrero 

Marzo 

Abrí! 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre ,,.., 

Noviembre 

Diciembre 

Año 18.6 



14.6 


16.1 


17.6 


18.6 


iO.t 


16.6 


17.4 


18.8 


19.9 


19.2 


19.5 


21.3 


23,3 


23.8 


24.0 


21.8 


23.6 


24.7 


¿5.6 


25.6 


23.1 


24.6 


26.6 


26.4 


26.8 


21.8 


22.9 


24.1 


25.2 


25.3 


20.0 


21.3 


22.5 


23.3 


23.2 


19.3 


20.6 


21.9 


22.6 


23.1 


19.1 


20.3 


21.1 


*2I.« 


21.8 


18.8 


19.7 


20.6 


2I.Ó 


21.3 


16-6 


17.8 


18.8 


20.0 


19.6 


12.2 


13.8 


15.1 


16.0 


16.7 



19.9 21.2 22.1 ' 22.1 



MK8KM. 



1*5 



17 



18 



19 



20 



Enero.— 1896 19.0 

Febrero 20.3 

Marzo 23.6 

Abril.. .V 24.8 

Mayo i 25.6 

Junio 24.2 

Julio , 22.0 

Agosto 22.2 

Septiembre 21.4 

Octubre 20.5 

Noviembre 18.8 

Diciembre : 16.6 

Año I 21.6 



18.3 


16.6 ! 


15.3 


14.2 


19.7 


17.7 1 


16.0 


!4.7 


22.8 


21.0 1 


18.9 


17.6 


23.7 


21.9 ; 


19.9 


18 8 


•¿4.7 


22.8 1 


20.8 


19.7 


22.6 


21.0 


19.1 


18.0 


20.4 


18.8 , 


17.7 


17.1 


20.6 


19.0 


17 8 


17.0 


19.8 


18.6 


17.6 


16.7 


19.3 


17.9 


17.0 


16.2 


17.8 


16.í^ 


16-8 


15.1 


16.9 


14.4 


13-2 


12.8 



20.5 18.9 I 17.4 I 16.6 
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21 



22 



23 



24 



ifinero.— 1896.. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo. 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



13.2 
18.4 
16.« 
18.0 
18.7 
17.4 
16.6 
16.8 
16.1 
15.6 
14.3 
11.8 



12 8 I 

12.8 I 
16.2 1 
17.1. , 

17.9 i 
16.8 ' 
16.1 ' 
16.7 I 
157 ' 
16.1 I 
18.8 
10.6 ! 



11.4 

11.4 

14.4 i 

16.4 

17.3 

16.2 

15.7 

16.4 

16.8 

14.7 

13.3 

10.1 



Año 



15.6 1 14.9 ! 14.3 



10.8 


12.8 


10.8 


13.8 


18.6 


16.4 


16.7 


18.6 


16.8 


19.8 


16.7 


18.6 


15.8 


17.5 


14.8 


17.2 


14.9 ; 


16.9 


14.8 1 


16.3 


128 


14.7 


9.6 


11.1 


13.8 , 


16.1 
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Tabla II.— Presión. atmosférica media hoiaria 5804 



11 



Enero.--1896 , 6.58 6.46 

Febrero 6.50 5.82 

Marzo ^ 5.90 5.58 

Abril 6.45 6.25 

Mayo 6.52 6.84 

Junio 6.53 ' 6.81 

Julio 7.32 7.18 

Agosto 7.61 • 7.41 

Septiembre 6.18 ' 6.01 

Octubre 6.16 6.98 

Noviembre ' 6.66 ' 6.43 

Diciembre , . 7.18 . 6-95 

Año 6.64 • 6.86 j 6.22 



6.28 
5.21 
5.46 
6.10 ' 
6.19 
6.20 = 
7.04 
7.29 
5.92 1 
6.81 ' 
6.29 
6-83 



6.17 
5.10 
5.34 
6.03 
6.10 
6.09 
6.92 
7.24 
5.84 
5.76 
6.22 
6.81 



6.34 
5.26 -, 
6.61 
6.24 
6.24 
6.26 
7.07 
7.88 
'e.OO 
6.94 
6.39 
6.94 



6.14 6.81 



li 




Enero.--1896.... 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



Año.. 



6.66 
5.52 
5.94 
6.54 
6.62 
6-57 
7.82 
7.69 
6.19 
6.19 
6.65 
7.22 



6.83 
5.79 
6.19 
6.86 
6.87 
6.94 
7.69 
7.86 
6.50 
6.48 
6.96 
7.61 



7.14 
6.18 
6.68 
7.16 
7.09 
7.14 
7.81 
8.19 
6.80 
6.80 
7.82 
8.02 



7.53 ! 
6.44 
6.90 
7.26 
710 
719 
7.64 
8.39 
7.03 
7.15 
7.68 
8.39 



6.57 I 6.87 I 7.18 



7.64 

6.30 
6.77 
7.06 
6.88 
6.91 
7.91 
8.28 i| 
6.99 !' 
7.13 ¡i 
7.30 I 
8.26 ¡I 

7.39 ■ 7.27 I 
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MSSSS. 



n 



12 



18 



14 



15 



-í- 



I 



! Enero.^1896 j 7.20 \ 

I Febrero ' 6.01 ' 

= Marzo ., : : 8.81 ¡ 

¡ Abril I 6.74 i 

, Mayo... ; 6.60 ! 

\ Junio I 6.66 ' 

1 Julio i 7.61 I 

; Agosta i 8.08 | 

1 Septiembre | 6.87 i 

: Octubre ; | 6.67 ! 

Noviembre.... ! 7.17 I 

; Diciembre ! 7.86 | 

Año I 6.92 i 6.48 

t • i ; 



6.68 
6.87 
6.78 
6.20 
6.10 
6.16 
7.26 
7.67 
6.23 
6.08 
6.54 
7.25 



6.70 I 
4.66 i 
6.01 i 
6.64 . 
6.68 ! 
6.66 ; 
6.ü9 i 
7.12 1 
6.72 , 
6.56 i 
6.81 ¡ 
6.60 I 



6.28 
4.14 
4.56 
6.20 
6.16 
6.28 
6.20 
6.66 
6.81 
5.21 
5.47 
6.18 



4.88 
3.61 
3.98 
4.66 
4.60 
4.71 
5.77 
6.12 
4.79 
4.81 
5.15 
6.79 



6.80 I 6.37 . 4.89 



MKSKB. 



16 



17 



18' 



19 



20 



Enero.— 1896 I 4.81 

Febrero «.62 

Marzo S.68 

Abril 14.26 

Mayo..... ;4.26 

Junio 4.89 

Julio I 5.50 

Agosto i 5.83 

Septiembre ! 4.52 

Octubre | 4.68 

Noviembre i 5.16 

Diciembre | 5.67 

Año i 4.69 



5.05 
8.84 
3.84 
4.48 
4.36 
4.58 
5.61 
5.94 
4.69 
4.92 
5.37 



! 6.86 i 



6.50 
4.09 
4.23 
4.89 
4.75 
4.96 
6.08 
6.29 
5.02 
5.28 
6.72 
6.10 



5.98 
4.56 
4.81 
5.43 
6.28 
6.50 
6.46 
6 65 
6.65 
5.69 
6.22 
6.50 



6.24 
6.03 
5.33 
600 
5.89 
6.06 
6.88 
7.16 
6.03 
6.22 
6-67 
6.94 



4.87 ■ 5.24 , 5.71 ' 6.20 



I 
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KI.CUMA 



MKl»Vft. 



21 



22 



28 



24 



JCnero.— 1896. 6.71 

; Febrero» ^ 6.46 

•; Marzo 5.95 

I' Abril 6.52 

Mnyo 6.87 

Junio 6.71 

Julio 7.20 

i Agosto 7.70 

¡ Septiembre : 6.41 

i Octubre \ 6.45 

I JNoVíembre 6.91 

i! üieiembre : 7.80 

' Aflo 6.74 



7.16 , 

5.68 ! 
! 6.22 : 
i 6.86 ; 
[ 6.70 . 

! 7.07 : 

I 7.53 i 

I 7.9/í i 

¡ 6.57 !. 

^ 6.54 , 

i 7.01 I 

i 7.46 , 



6.86 
5.78 
6.20 
6.85 
6.81 
7.18 
7.62 
7.91 I 
6.52 ¡ 
6.40 i 
6.95 i 

7.89 ; 



6.56 
5.62 
6.11 
6.78 
6.71 , 
6.98 i 
7.44 
7.74 
6.86 , 
6.26 ! 
6.76 I 
7.29 i 



6.31 
5.17 
5.49 
6.09 
6.00 
6.16 
6.96 
7.38 
5.99 
5.94 
6.47 
6.98 



6.90 I 6.87 . 6.71 6.24 
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I Tabla IIL— Tensión del vapor de agua media horaria). 



MJfiSKt». 



8 I 4 




Enero.— 1896.. 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio ; 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

líoviembre. 
Diciembre*.^ 



6.43, 

6.70 

6.18' 

7.70! 

8.47 I 

9.80 

10.84 ; 

10.08 

10.52 ' 

10.82 I 

9.05' 

6.44, 



Enero.— 1896.., 

Febrero , 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio...; 

Julio 

Agosto 

Septienibre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre. .....< 

Año 



6.18 

5.59 

6.06 

7.44 

8.45 

9.06 

10.08 

9.74 

10.40 

9.97 

8.76 

6.17 



6.10 
6.66' 
6.12! 
7.49 ¡ 
8.80 i 
9.09 1 
9.88 I 
9.87 
10.83 
9.99 
8.76 
6.15 



8.16 1 8.14 



6.17 
5.78 
6.17 
7.72 
8.d3 
9.23 
9.98 
9.85 
10.51 
10.04 
8.89 
6.18 



8.21 



6.20 

5.78 

f^.45 

8.09 

8,66 

9.01 

10.08 

9.71 

10.36 

10.18 

9.76 

6.33 



6.28 ; 

5.64 ■ 
6.24 I 
7.75 li 
8.08 I 
8.42 .'i 
9.82 ; 
9.93 " 
10.28, 
10.56 ^ 
9.19 
6.91 



8.38 8.26 
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MKt)IC8. 



11 



12 



14 



15 



Enero —1896 6.06 

Febrero i 6.66 

Marzo 6.04 

Abril 7.07 

Majro i 7.11 

Junio , 8.20 

JuHo i 9.47 

Agosto I 9'65 

Septiembre ¡ 9'98 

Octubre ' 1086 

Noviembre , 8.95 

Diciembre...... i 6-67 

Año 7.94 7.64 



5.90: 
6.49! 
6.66- i 
6.60 
6.70 
7.80 
9.17 
9.23 
9.89 
10.27 
8.82 
6.88 



564 
5.42! 
6.74* 
6.14} 
689: 
746; 
9-06' 
9.04 I 
9.78 I 
10-32 
888 
6.21 



5.40 
0.88 

5.28 
6.00 
6.19 
7.20 
9.11 
8.92 
9.63 
9.99 
8.56 
6.06 



6.63 
6.60 
5.48 
9.86 
0.05 
6.S9 
8.71 
8.81 
9.80 
10.04 
8.60 
6.17 



7,801 7.30 



) 



16 



17 



18 19 



20 



«I- 



-I- 



Enero.— 1896.. 

,; Febrero 

'■<■ Jdarzo 

; Abril 

,: Mayo 

i Junio., „ 

,; Julio 

, Agosto 

i Septiembre 

\[ Octubre.... 

|, Noviembre 

i Diciembre 



Año. 



5.71 
6.66 
6.62 
5.93 
6.16 
7.47 
9.27 
9.20 
9.90 
10.26 
9-72 
6.18 

7,51 



5.92 I 
5.40 ; 
5.66 i 
6.82 I 
.6.61 
7.84 1 
9.75 
9.82 
10.29 
10.40 
8.90 
6.61 

7.76 



6.33 

5.67 

'6.02 

6.87 

7.29 

8.58 

10.24 

"9.78 

10.66 

1024 

9.00 

6.86 

8.18 



6.60 
5.91 

6.23 
7.28 
8.04 

10.44 
10.10 
10.78 
10.60 
9.27 
6.88 

8.47 



6.68 

6.88 

6.20 

7.52 

8.34 

9M 

10.48 

10.24 

10.86 

10.78 

9.30 1 

6.62; 

8.52 
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21 



22 , 23 



24 leéii. 



Enero.— 1896 ' 6.62 

Febrero 6.80 

Mar^o 6.44 

Abril 7.61 

Mayo... 8.68 

Junio, i ; 9.28 

Julio 10.77 

Agosto 10.28 

Septiembre « 10.79 

Octubre 10.78 

Noviembre..... 9.61 

Diciembre '. 6.46 

Año 8.66 
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Tabla lY.—Hiimedad relatiya (media horaria). 



./ 



Enero— 1896... 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre. ...o. 



Año.. 



65 
58 
52 
i 57 
1 60 
I 68 
77 
77 
I 80 
i 81 
' 79 



I 69 



66 
58 
53 
58 
63 
70 
78 
78 
81 
82 



71 

80 
80. 
79 
88 



79 i 82 

71 1 72 

1 

70 ! 71 



70 
63 



68 

60 

56 I 69 

60 I 61 

68 ! 67 



72 

82 



72 
66 
61 
68 
67 
78 
83 



82 1 H2 

84 ! 85 

85 I 86 

82 I 83 

74 I 78 



73 



76 



MB»E8. 



10 



Enero.— 1896 73 

Febrero 67 

Marzo 658 

Abril (;4 

Mayo 66 

Junio I 76 

Julio I 82 

Agosto 82 

Septiembre 84 

Octubre | 86 

Noviembre ; 82 

Diciembre ; 77 

Año I 75 

1 



71 
6^ 
60 
60 
51 
66 
75 
78 
79 
81 
81 
76 

70 



68 ! 
62 i 
56 I 

66 i 
56 I 
61 i 
70 i 

^^ i 

76 I 

77 i 

78 ' 
78 ¡ 

67 ! 



61 
56 
49 
51 
49 
64 
66 
66 
70 
72 
74 
69 

61 



66 

49 

41 

44 

40 

46* 

58 

61 

65 

68 

67 

66 

56 
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Bnero.— 1896. 

Febrero 

Marzo 

Abril ,... 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto.^. 

Septiembre.... 

Octubre 

Noviembre.... 
* Diciembre...., 



Año.. 



47 I 41 

I 41 { 86 

I 84 i 28 

! 86 1 29 

i 88 ; 28 

i 40 I 86 

I 62 ! 47 

i 64 ! 48 

i 60 I 68 

62 I 67 

60 I 66 

68 I 61 



1 83 

; 80 

i 2« 

i 24 

24 

{ 29 

I 40 

42 

47 

&0 



38 
29 
24 
24 
24 
28 
40 
40 
49 
61 



47 I 49 
44 i 41. 



47 



42 



39 



86 i 86 



1SB8E8. 



16 



17 



18 



19 



20 



Enero.— 1896.. 

Febrero 

Marzo. 



Mayo 

Junio 

Julio 

^^08tO 

Septiembre.. 

Octubre 

Noviembre.. 
Diciembre... 



Año., 



81 
26 



Abril ¡ 26 



26 
82 
47 
46 
61 
66 
62 
48 

89 



80 
26 
80 
29 
88 
64 
60 
68 
60 
66 
48 

48 



42 
86 
81 
86 
86 
46 
62 
68 
64 
66 
'60 
63 

49 



47 
41 
86 
41 
43 
62 
66 
63 
69 



67 
64 



61 
46 

89 
46 
47 
68 
69 
67 
78 



! 70 I 74 
! 66 i 68 



68 
68 
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UR8V8. 



! ! 

! 21 22 



28 



24 . 



ledia. 



Bnero.— 1896... 

Febrero 

Marzo 

! Abril 

Mayo 

Judío 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año. 



! 54 

!" 47 

I 44 

I 47 

j 52 

I 59 

' 71 

i 70 

i 75 

t 76 

73 

I 60 

I. I- ■' 

! 61 



67 
50 
46 
51 
55 
61 
73 
72 
76 
78 
72 
63 

68 



61 
54 
49 
53 
56 
64 
75 
78 
77 



61 
55 
51 
55 

58 
67 
78 
74 
79 



78 80 

76 i 77 

68 I 65 

65 i 67 



54 
48 
42 
46 
47 
54 
65 
65 
69 
71 
68 
61 

58 
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TABLA Y.— Kebalosidad (media horaria). 



N. 



Enero— 18^6 ' 8.1 3.1 

Febrero .• 1.2 1.4 

Marzo 1.1 1.8 

Abril ! 8.7 i 8.9' 

Mayo I 5.4 | 5.8 

Junio 5.9 ' 5.9 

Julio ., : 7.2 7.0 

Agosto '. 6.2 ; 6.0 

Septíetobre ; 7.8 ] 7.5 

Octubre * 6.2 f 6.1 

Noviembre ! 5.1 4.4 

Diciembre... .«.. 4.7 i ^J^ 

' I 

Año I 4.8 j 4.8 I 4.5 



8.3 
2.1 
1.8 
2.8 
4.4 
5.6 
7.0 
5.6 
6.8 
6.0 
4.3 
■5.1 



8.6 
2.0 
1.1 
2.2 
8.8 
5.5 
8.6 
5.4 
6.1 
6.2 
4.6 
5.0 



4.8 



8.9 
2.1 
1.0 
2.8 
8.1 
5.8 
6.8 
5.2 
6.1 
6.0 
5.4 
4.9 



4.8 



MBS'efi. 



6 t 7 



I 



10 



Enero.— 1896 i 4.0 

Febrero ' 2.6 

Marzo « ; 1.1 

Abril ] 2.2 

Mayo 2.9 

Junio ! 4.8 

Julio ' 5.9 

Agosto.... , 5.8 

Septiembre | 6.2 

Octubre ! 6.1 

Noviembre 5.8 

Diciembre ' 5.5 

I 

Año I 4.4 



4.4 
8.0 
0.9 
2.0 
2.6 
4.6 
6.2 
5.5 
6.5 
6.1 
6.8 
6.0 



4.6 
8.2 
0.7 
1.8 
2.2 
4.2 
5.8 
5.4 
6.7 
5.9 
- 6.5 
6.0 



4.4 
8.5 
1.2 
2.1 
2.7 
4.2 
6.1 
5.2 
6.9 
5.8 
6.7 
5.6 



4.0 
8.5 
1.3 
2.2 
2.6 
4.1 
5.6 
5.8 
6.4 
5.6 
6.2 



4.5 i 4.4 ; 4.5 



5.6 1 
4.4 
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MK8SS. 



Enero— 1896.... 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio... 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año.. 



n 



12 



13 



14 



15 













4.1 


4.4 


62 


6.2 


6.2 


8.8 


8.4 i 


8.4 , 


4.0 


4.2 


' 2.2 ' 


2.7 i 


8.1 


8.8 ; 


4.2 


8.4 


8.8 1 


4.6 


6.2 


6.0 


8.4 


8.7 


4.7 


6.0 , 


6.2 


4.6 


4.8 ' 


6.2 


5.8 ' 


6.2 


; 6.8 


6.8 


6.7 


7.0 


7.6 


. 6.2 


6.0 


6.6 : 


6.8 . 


7.1 


6.8 


6.4 ! 


7.2 1 


7.3 


7-5 


6.7 


6.7 : 


6.2 ; 


6.8 


7.2 


, 6.8 


6.8 ¡ 


6.7 


6.Í) 


6.6 


6.8 ; 


6.6 


6.6 1 


6.4. 


6.6 


4.6 


4.8 ' 


6.8 


6.6 


6.1 



MK8KS. 



16 



17 



18 19 



20 



I Enero.— 1896.. 

I Febrero 

I Marzo 

¡i Abril 

\ Mayo 

j Junio 

, Julio 

i¡ Agosto 

|j Septiembre 

\\ Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



6.2 


6.1 


4.4 


8.7 


3.6 


4.7 


4.8 


8.9 • 


8.0 


2.6 


6.0 


5.2 


4.3 . 


3.4 


3.1 


6.4 


0.8 


6.6 


6.2 


6.0 


6.1 


6.2 


6.8 


6.!t 


6.0 


6.8 


6.8 


7.0 , 


7.0 


6.'í 


8.2 


8.6 


».o 


8.9 


8.9 


7.8 


8.1 


8.6 ! 


7.9 


7.2 


8.0 


8.1 


9.0 


8.5 


8.0 


7.7 


7.7 


8.0 ' 


7.2 


7.1 


7.2 


7.4 


7.5 


6.6 


6.3 


6.9 


6.0 


6.9 


4.8 


4.7 



Año. 



6.6 : 6.7 ' 6.7 



6.2 



6.8 
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UJWKS. 



21 22 ; 23 i 24 i Itdia. 



Knen..— 1896 

Febrero 

Marzo 

Abril : 

Muyo 

Junio 

JnlitS 

Agosto 

Septiembre 

Octubre ,... 

Noviembre 

Diciembre ; 

Año.., 5.4 



8.1 


3.1 


3.0 ; 


8.0 


•4.1 


2.1 


2.0 


1.9 


1.6 


2.8 


2.8 ' 


1.9 


2.0 ! 


1.6 


2.8 


6.4 , 


4.6 


5.0 i 


4.7 


4.1 


. 5.0 


49 . 


6.2 


5.2 


4.5 


, 6.0 


5.7 


6.8 1 


6.6 


6.6 


8.6 . 


8 2 


7.5 i 


8.0 


7.J 


7.0 : 


6.9 


6.6 ¡ 


6.3 


6.3 


7.2 . 


7.5 ; 


7.6 i 


7.6 


7.2 


6.7 


6.8 


6.3 


6.2 


6.4 


6.2 , 


5.7 


5.6 ! 


6.5 


6.9 


6.3 


6.1 ; 


5.1 ; 


6.1 


6.4 
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Tabla VI.— KeBumen,— Temperatura á la sombra. 



• M1CBJS8. 



Jínero.— 1896 i 19.7 i 

Febrero 21.1 ' 

Marzo ' 24.6 I 

Abril j 26.6 ; 

Mayo i 27.6' 

Junio I 26.2 I 

Julio i 24.4 I 

Agosto 23.9 ' 

Septiembre j 22-9 ' 

Octubre i 22-1 i 

J^oviembre • 20.4 I 

Diciembre j 17,2 j 

Año ¡ 23.0 I 



"r 



6.1 

6.1 

8.4 

11.6 

18.1 

12.6 

12.5 

12.1 

12.6 

11.9 

9.9 

5.2 



12.8 
13.3 
16.4 
18.6 
19.8 
18.6 
17.5 
17.2 
16.9 
16.3 
14.7 
11.1 



28,6 



22.5 I 14 
24.0 i 4y8 
29 
29y8p 
3 



di.8 

28.6 
27.5 
25.8 
25.2 
24.1 
22.2 
22.0 



10.2 I 16.1 I 31.8 May. 3 



22 

9 

23 

7y26 

13 



MKSJCS. 



i i 



Enero. -:rl896 

Febrero 

Marzo 

Abrí! 

Mayo 

Junio 

i Julio I 11.0 

Agosto i 10.0 



2.5 
8.0 
4.5 
6.5 
10.0 
6.0 



Septiembre.. 

Octubre 

NoTiembre.. 
Diciembre... 



Año.. 



10.0 
9.5 

I 8.5 
1.5 

1,5 



1? I 
19 

20 i 

8 

26 ¡ 

17 ! 

H I 

4 i 

l?y28 

20 I 

9 ! 
5y6, 



13.6 
15.0 
16.2 
14.9 
14.5 
13.6 
11.9 
11.8 
10.8 
10.2 
10.5 
12.0 



Dic.5j6| 12.9 



20*0 
21.0 
24.1 
24.0 
21.8 
22.6 
16.5 
15.8 
15.2 
14.6 
18.7 
20.5 

80.8 
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Tabla VII.— EesTimen.— Alt. bar. reducida á 0^ 



uu»Ka. 



Media m 

sual. 



Mixioia Pocha. 
abMittU. I 



Mfninia 
abaoluta. 



.600«>»»-f 

Bnero— 1896 86.81 

Febrero 86.17 

Marzo 85.49 

Abril , 86.09 

Mayo 86.00 

Junio 86.16 

Julio 86.96 

Agosto.; ^.^ 87.83 

Septiembre 86.99 

Octubre ¡ 86.94 

Noviembre i 86.47 

Diciembre 86.98 

Año 686.24 591.96 



600«u*-^ 
91.19 
88.82 
89.10 
89.66 
88.72 
90.62 
90.28 
90.81 
88.00 
88.64 
90.25 
91.95 



4 

25 
20 
6.y6 
28 
26 
23 
28 
6 
18 
14 
10 



t600««»n»-f 

81.07 
! 80.52 
i 81.87 
l 81.81 

82.66 
: 81.66 

83.86 
: 83.99 
; 82.62 
I 83.14 
i 83.15 

82.99 



Dio lOi 



680.62 



MKS»I£8. 



lunero.— 1896 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio , 

Julio 

Agosto 

Septiembre « 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Año... 



22 

6 
11 
18 

3 

5 

10 

81 

11 

3 y 23 

9. 
20 

Feb. 6 



I 



Oflcil. 
absoluta. 



3.06 

3.23 

3.38 

3.23^ 

3.06 

3.36 

2.68 

2.82 

2,68 

2.63 

2.69 

8.02 , 

2.99 



10.12 
8.80 
7.73 
7.75 
6.06 
8.86 
6.93 
6.3ii 
6.88 
650 
MO 
8*96 

11.43 
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TABLA VIIL-KE8UMEH. 



Enero.— 1896 ! 0.4 

Febrero 1.0 

Marzo * 1.0 

Abril , 18.8 

Mayo i 1*2.0 

Junio ; 29.7 

Julio 99.5 

Agosto ! 64,9 

Septiembre 84.4 

Octubre : 105.0 

Noviembre : 20.2 

Diciembre > 15.6 

Año ; 252.0 
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"li Tabla IX. Direcoidn del viento. Núm. de yeoes que sopló, i 



MESES. 



N.K. 



a.B. 



L 



I Enero.— 1896........ 62 

I Febrero 86 

Marzo 78 

' Abril 98 

Ma3ro 121 

I Junio 178 

i Julio 181 

¡ Agosto 118 

' Septiembre 117 

i Octubre 88 

;,' Noviembre 61 

;| Diciembre 29 

;| Año ' 1186 



84 


25 


59 


45 


30 


55 


58 


43 


47 


76 


32 


89 


76 


85 


28 


118 


20 


32 


100 


25 


22 


88 . 


28 


26 


77 


21 


85 


46 


18 


49 


29 


16 


19 


12^ 


18 


17 



758 



811 



428 



MKSKS. 



s. 



s.w. 



W. N.W. 



Knero. — 1896.. 

Febrero 

Marzo 

i Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre.. <.. 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



Año.. 



27 
41 
78 
26 
46 
27 
28 
22 
88 
82 
18 
10 

888 



16 

49 

18 

16 

18 

18 

8 

24 

24 

7 

6 

7 

201 



24 i 
41. I 
81 I 
22 ! 
22 1 
22 I 
28 
33 

26 ! 
18 
17 
11 

285 



82 

76 

58 

55 

88 

90 

100 

131 

112 

87 

57 

75 

1006 
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Siguiendo el procedimiento expuesto en la página 63, 
hemos calculado las cuatro componentes principales del 
viento para cada uno de los meses del año, asi como la 
dirección media y el námero relativo de la resultante, 
cuyos datos fíguran en el cuadro que damos á continua- 
ción. 
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«- 


# '* 


1 






Componentes. 




MK81C8. 


N. , 


K. S. 


W. 

1 


En?-1896. 


134.01 


90.75 • 80.03 . 


98.29 




Febrero 


120.65 


100.70 114.63 


129.88 




Marzo 


160.01 1 


117.24 , 128.96 


84.78 




Abril 


190.62 1 


113.31 64.89 


72.20 




Mayo 


232.71 


107.82 74.99 


89.87 




Junio 


316.62 1 


122.62 58.82 


94.82 




Julio 


822.40 ' 


111.25 44.20 


99.86 




Agosto 


272.83 . 


108.60 67.36 


189.58 




Septiembre 


260.62 ; 


100.18 74.73 


122.15 




Octubre. ... 


187.03 


8.5.17 71.59 


79.46 ) 




Noviembre 


111.80 


49.94 85.68 


61.54 




Diciembre. 

Año... 

i . 


90.51 


38.60 ; 26.97 


68.97 
1135.36 


2389.61 


1145.98 827.74 


! 

MESES. 


E.-W. 


N.-S. Dirección meílla. 


Nrtin. 
relativo. ' 

1 




En? -1896 


—.2 64 


+ 53.98 N.N.W. 857° 


0.169 




Febrero 


—28.68 


+ 6.02 W. 282<? 


0.260 




Marzo 


4-32.51 


+ 36.05 N.N.E. ^42<> 


0.118 




Abril 


+41.11 


+ 125.93 N. 18'' 


0.864 




Mayo...:... 


+17.95 


+ 157.72 1 N. 7*^ 


0.376 : 




Junio 


+27.70 


- 257.70 N. 6o 


0.629 i 


¡Julio 


+ 11.89 


-i- 278.20 N. 2o 


0.678 : 


i I Agosto 


—30.98 


+ 215.48! N.N.W. 852<> 


0.464 \[ 


i Septiembre 


—21.97 


+ 175.89 ¡N.N.W. 358° 


0.398 




Octubre. ... 


+ 6.71 


+ 115.44; N. .3° 


0.345 : 




Noviembre 


—11.60 


+ 70.12 1 N.N.W. 8.51° 


0.834 |I 




Diciembre. 


—30.47 


+ 63.54 'N.W. 334° 


0.394 ; 


1 


i Año... 


+10.68 


+1661.87 IN. 24° 


0.847 1 
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úaráoter general al año de 1896, y fenónenos notables 
obserradoB dnrante él. 



Entre la serie de observaeíoiies meteorológicas con 
que 86 cuenta ya en la Bepública, el año de 1896 fi- 
gura como notable por su escasez de lluvias y por 
las heladas extemporáneas y muy rai*as en nuestros 
climas, del mes de Junio observadas en el valle de 
México y algunos otros lugai^es de la mesa central, 
ocasionando la pérdida de no pocas sementeras." 

El año, pues, queda clasificado entre los más so- 
cos y estériles de lar serie. 

Como fenómenos extraordi nanos ocurridos du- 
rante el afio, citaremos los siguientes que han llega- 
do á nuestro conocimiento: 

En Zimatlán, Estado de Oaxaca, una fuerte gra- 
nizada el día 16 de Marzo que, según informes i-eci- 
bidos en el Observatorio de la capital de dicho Es- 
tado, abarcó un terreno considerable, extendiéndose 
á muchos pueblos de los distritos vecinos. 

Algunos de los granizos medían hasta 30 milíme- 
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tros de diámetro. A este fenómeno se atribuye el 
frío intenso que se sintió en Oaxaca los días 19, 20 
y 21, que llegó á producir algunas heladas en los al- 
rededores de la ciudad, cosa sumamente- rara en el 
mes de Marzo. 

Fuerte granizada el día 7 do Mayo en la Ciudad 
de Oaxaca. Hó aquí cómo ia describe el ilustrado 
Director del Observatorio del Estado, nuestro res- 
petable amigo el Dr. D. Agustín M. Domínguez: 

"Amaneció el día despejado y caliginoso, con vien- 
to del N.W. que duró hasta medio día en que le su- 
cedió una calma absoluta hasta las 3 p.m., hora en 
que coraenzff'á soplar del N.B. 

La altura barométrica (637.24), fué l'^^l superior 
á la de ayer (636.23) á la misma hom (7 a.m.); y á 
las 2 p»m. fué superior en 2°*"36 á su correspondien- 
te al de ayer. La humedad relativa y la tensión del 
vapor de agua en el aire, también fueron más ele- 
vadas que las correspondientes del día anterior, lo 
que nos hizo sospechar, desde en la niañana, la pro- 
babilidad de una lluvia. 

A las 2 p.m.«e presentaron gruesos cúmulusy nim- 
bus hacia el N.E,, dirigiéndose al S.W., y llegando á 
cubrir el cielo en su totalidad á las 3.30 p.m.^ hora 
en que comenzaron á oírse truenos lejanos. 

A las 4 p.m. cayó una lluvia á gmesas gotas, muy 
dispersas (vulgarmente llamadas goterones^ acompa- 
ñada de fuerte viento del N.E., resolviéndose á 4.15 
en un fuerte aguacero. A esa hoi*a cambió el viento 
al W. y comenzó á caer granizo menudo en carta 
cantidad^ 
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La forma de los granizos era iiTegular y los más 
grandes medían 5 milímetros de diámetro; la dura- 
ción de su caída fué de 5 minutos, continuando el 
aguacero. 

A las 4.20 cambió el viento al B. y cayó una fuer- 
te granizada con relampagueo y tronada que duró 
hasta las 4.35 p.m. Los granizos eran en gran can- 
tidad, iiTeguláres, presentaban varios núcleos opa- 
cos y eran más voluminosos que los primeros, lle- 
gando muchos de ellos á tener un diámetro de 2*cen- 
tímetros. Concluida la granizada á las 4 35 p.m., 
cambió el viento al S.E. y el aguacero continuó con 
intensidad hasta las 5.15 p.m. en que m^ó por com- 
pleto. A esta hora volvía el viento al W. y duró so- 
plando hasta las 8 p.m. en que. tornó al S.E., alter- 
nando con el S.S.B., hasta las 11 p.m. que volvieron 
los vientos frescos del W. y N.W., y continuaron so- 
plando el resto de la noche y la madrugada y ma- 
ñana del día siguiente, hasta las 11 a.m. 

La duración total del aguacero fué de 60 minutos; 
la de la primera granizada de 5 y de 15 la de la se- 
gunda. La precipitación total fué de 44*"'5. El cie- 
lo permaneció nublado hasta las 9 p.m. en que co- 
menzó á despejarse; á esa hora cesaron también el 
relampagueo y la tronada." 

En el mes de Junio y en los días y localidades que 
á continuación se expresa, las heladas de que habla.- 
mos al principio: 

Día 14. En Pachuca. 

Día 15. Yalle do l^óxico. En Páchuca y oti-os 
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puntos. Al Norte: en Jturbide y San Luis Potosí. 

Día 16. Valle de México: en varios puntos; la mi- 
nima á la intemperie 2^5 sobi-e cero. Al Norte: en 
San Felipe, Dolores, Vascopil y San Luis Potosí. 

Día 17. Valle de México: en varios puntos; la mí- 
nima á la intemperie en la madrugada fué de 3.0 
sobre cero. Al Norte: en Vaseopil, San Luis de la 
Paz y San Luis Potosí. 

Día 18. Al Norte: en San Luis de la Paz. 

Día 19. Al Norte: en Vascopil. 

Día 26: Al Sur: en Tecamacbalco. (Boletín del 
Observatorio Meteoix>lógico Central). Año 1896. 

El Sr. PA 1). Vicente Fernández, refiere lo si- 
guiente, observado en Síiao el día 22 de Junio: 

**E) día 22, á 1.45 p.m., trueno sordo, lejano, uni- 
forme, al N.) estando el cielo enteramente despeja- 
do, aunque muy polvoso. No fué de las nubes, puesto 
que el público lo distinguió de los de éstos y lo co- 
mentó. Duró cerda de 9 á 1 1 segundos. Quizá fué 
producido por el paso, dentro de la atmósfera de al- 
gún bólido, pues fué semejante al del bólido que á 
las 7 p.m. de oí yo pasar y vieron mu- 
chas persona» yendo de N.W. á S.E., en donde esta- 
lló como á 40** ó 45® de elevación. Según míos del 
tamafio de un coco y para otros del de la luna. 

Según nuevas noticias, sí fué un bólido que pasó 
de N.E. á S.W.,' pues viei-on raya, chispas, bola de 
lumbre, etc., etc. Se oyó en Guanajuato, La Luz, 
Chichiraequillas, Eomita, Maravatío, Irapuato, Tre- 
jo, BuiTas, Tuna Maosa, ote. ^^ El mismo Boletín.'' 
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El día 15'de Octubre á lae 2 p.ra. los vecinos de 
Tacubaya fuimos sorprendidos por el espectáculo 
de un fragmento de tromba de agua que se cernía 
sobre nuestras cabezas. El giro de las nubes que se 
arremolinaban con rapidez extraordinaria, tendien- 
do á formar embudo, era verdaderamente sorpren- 
dente. Fué acompañado el fenómeno de viento in- 
tensísimo en la superficie del suelo, causando no po- 
cas averías en la parte baja de la ciudad. 
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Correeelones qne deben apUearse ¿ la media diurna de la 
temperatura, dedneida de pocas obserraelones. 



TGstudio por ]VC. ISlorexio y A.nda. 

La media diurna de cualquier elemento meteoro- 
lógico se obtiene por medio de una simple operación 
de aritmética, que consiste en sumar las cifras corres* 
pondíentes á cada una do las horas de observación 
y la suma dividirla por el numero de éstas. El co- 
ciente se considera como la media del día. 

¿Mas esta media es en todos los casos, es decir, 
cualquiera que sea la serie que se haya empleado, la 
verdadera? 

Tratándose de la serie horaria, que es la que se 
usa en los observatorios de primer orden, sí; y con 
bastante aproximación todavía si la serie es de dos 
en dos horas. Fuera de éstas, todas las demás com- 
binaciones que pueden hacerse, dan resultados que 
necesitan una corrección, si se quiere conocer la ver- 
dadera media del día y por consiguiente la del mes 
y la del afto. 

Que la exactitud de la media disminuye con el nú- 

22 
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mero de observaciones, se demustra con el ejeraplo 
siguiente: 

Tomando como tipo la serie horaria, la media diur- 
na anual de la temperatura en la ciudad de México, 
deducida de 20 años de observaciones, presenta los 
valores que en seguida se ven, según las combina- 
ciones: 

De 24 horas 15^485 

„ 12 „ 15.479 

„ 8 „ 15.471 

„ 4 „ 15.320 

que difieren respecto á la pr¡mei*a • 

—0.006 

—0.014 

" —0.165 

La discrepancia es aún mayor con las series asf- 
métricafi empleadas en nuestras estaciones meteoro- 
lógicas de segundo orden: 

7 + 2 + 9: 3 y 

8 -f 1 + 8: 3 (Zacatecas). 

Tratando de ser útil de algún modo á la meteoro- 
logia de mi país, he calculado las correcciones que 
necesitan estas dos seríes y algunas otras, en la 
creencia de que aunque determinadas con datos de 
la oficina meteorológica central, su aplicación podrá 
hacerse sin error sensible aun en lugares distantes 
de la capital. 
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Según los datos consignados en el Boietín del Ob- 
servatorio Meteorológico Central, las inedias hora- 
rias normales de la temperatura para el día medio 
normal, deducidas del veintenio 1877-1896, son las 
siguientes: 

Horas. Temperatura. HorM. temperatura. 

1 a.m 12^65 '1 p.m 20^32 

2 12.14 2.... 21.03 

3 11.71 3 21.20 

4 11.28 4 20.71 

5 10.93 5 19.65 

6 10.89 6 18.07 

7 11.64 7 16.72 

8 ,. 13.02 8 15.78 

9 14.61 9 14.97 

10 16.26 10 14.25 

11 17.85 11.. 13.63 

12 (día).... 19.24 12 (noche). 13.08 

Media diurna 15^485. 

Con el fin de eliminar de estos valores las irregu- 
laridades de que pudieran estar afectados todavía, 
irregularidades provenientes de causas accidentales 
y errores propios de observación, que de hecho exis- 
ten aun tratándose de series más dilatadas, con las 
cifhís precedentes hemos calculado los coeficientes 
de la serie harmónica que representa la variación 
diurna. 
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t = ai sen (m -j- ip,) + a, sen (2 m + fa) +• 



en la que m representa el ti^npo contado en ángu- 
los á razón de 15^ por hora y á partir de la media 

noche, ai o, el coeficiente de la variación ó 

componente llamado amplitud, y,.. f>, la 

época, es decir, el tiempo expresado en arco desde O 
hasta el momento en que la variación llega á su 
máximo. 

Determinando por los métodos conocidos los va- 
lores de a y f, llegamos finalmente á la expresión 
general, que con cuatro términos variables represen- 
ta la variación diurna de la temperatura de la ciu- 
dad de México: 

t= 15^485 + 4*746 sen ( m + 221°5(K) 
+ 1.171 sen (2m+ 43.08) 
+ 0. 109 sen (3 m + 60. 03 ) 
+ 0. 172 sen (4 m + 238. 08 ) 

Esta fórmula aplicada 24 veces nos da las corree» 
cienes que debe sufrir la temperatura media diurna 
para convertirse en la correspondiente á los 24 ins- 
tantes del periodo diurno, obteniéndose de este modo 
las cifras que figuran en la siguiente tabla juntamen- 
te con las diferencias que resultan entre la tempe- 
ratura observaba y la calculada. 



Boraa. 


Tenperatnra. 


O-e. 


HWH. 


Tenperatitra. . 


0-0. 


1 


12°65 


0.00 


13 


20<'38 


—0.06 


2 


12. 22 


— 0;08 


14 


21.13 


0.10 


3 


11.76 


—0.05 


15 


21.29 


—0.09 
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Horai. 


Temperstar» 


«-e. 


HOTM. 




0-0. 


4 


11.24 


+0.04 


16 


20.72 


—0.01 


5 


10.86 


+0.07 


17 


19.54 


+0.11 


r 6 


10.89 


0.00 


18 


iao8 


0.01 


i 7 


11.58 


+0.06 


19 


16.72 


0.00 


8 


12.90 


+0.12 


20 


J5.67 


+0.11 


9 


14.58 


+0.03 


21 


14.90 


+0.07 


10 


16.32 


—0.06 


22 


14. 27 


—0.02 


11 


17.90 


0.05 


23 


13.67 


—0.04 


12 


19.' 26 


—0.02 


24 


13.12 


—0.04 



De esta tabla podemos ya deducir las correccio- 
nes que deben aplicarse a Jas siguientes series: 

Series simétricas. 

(1) i (6+ 12 + 18 + 24) = + 0^15 

(2) i (4 + 10 + 16 + 22) =: — 0. 15 

(3) i (4 + 12 + 20) = + 0. 10 

(4) i (6 + 14 + 22) = — 0. 41 

(5) J (7 + 15 + 23) =: — 0. 02 

(6) i (8 + 20) = + 1.2l 

(7) í (9 + 21) = + 0.75 

(8) t (3 + 9 + 15 + 21) = — 0. 14 

Series asimétricas, 

(9) t ( 7 + 14 + 2.21 ) = — 0^14 

(10) i (6+12+ 21) == + 0.47 

(11) i (6 + 13+ 21) = + 0.10 

(12) J ( máx. + mín.) = — 0. 47 

(13) J ( 7 + 14 + 21 )« — 0. 38 
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(14) i ( 8 + 13 + 20 ) =: — 0. 83 

(15) i (10+15 + 2.20) = — 1.05 

De todas las anteriores combinaciones la que da 
un resultado enteramente de acuerdo con la media 
verdadera, es la marcada con el número (5), pues 
HU corrección de — 0.02 es sin duda inapreciable tra- 
tándose del termómetro cuya escala más ó menos 
imperfecta sólo permite apreciar, en lo general, dé- 
cimos de grado. Son también recomendables, desig- 
nándolas en el orden de su precisión, la (3), (12), (9), 
(1) y (2), porque las correcciones que acusan que- 
dan en verdad comprendidas dentro de los errores, 
que ya en defecto, ya en demasía pueden cometerse 
al hacerse la lectura de la escala termométrica. En 
cuanto á la (14) que es la empleada en la mayoría 
de las estaciones mexicanas, la (15) de que hace uso 
el Observatorio de Zacatecas y la (16) que era de la 
que se servía el ilustrado Prof. Sr. Baturoni en su 
observatorio particular de Veracruz, necesitan co- . 
rreccicmes que sobrepasan, principalmente las dos 
últimas, el límite de lo tolerable. 

Decíamos antes que aunque determinadas las co- 
rrecciones con datos de la Oficina Meteorológica 
Central, creíamos sin embargo podrían aplicarse sin 
error sensible aun en lugares muy distantes de la 
Capital; como prueba y en confirmación de nuestro 
aserto, vamps á consignar las que se deducen de las 
medias de temperatura que resultan de 17 afios de 
observaciones practicadas en el Observatorio Naval 
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de Washington (1862^-78) para algunas de las prin- 
cipales combinaciones. 

Series simétricas. 

(4) i ( 6 + 14 + 22) = + 0<>10 

(5) J ( 7 + 15 + 23) = + 0, 06 

(6) } ( 8 + 20) = + 0. 89 

(7) í ( 9 + 21) = + 0.52 

(8) i (10+22) =+0.21 

(9) J ( 3 + 9 + 15 + 21) = — 0. 07 

Series asimétricas. 

(10) i ( 7 + 14 + 21+21) =— 0<^04 

(11) i ( 6 + 12+2J) = + 0.27 

(12) J( 6 + 13 + 21) « + 0.02 

(13) i (Máx. + Mín.) =>-0.44 

(14) i (7 + 14 + 21) =—0.83 

(15) i ( 8+13 + 20) =-^0.84 

(16) i (10+15 + 20+20);=— O.ÍS 

Comparando estos resaltaftofl oon los que hemos 
calculado para México, so advierte desde luego una 
perfecta identidad, tanto má^ notable cuanto que se 
trata de dos lugares que «n latitud, altitud, constitu- 
ción geológica y condiciones topográficas, difieren 
sensiblemente y por lo mismo bim circunstancias at- 
mosféricas; semejanza de la que debe excluirse toda 
idea de easualidad, de coincidencia, porque ya hemos 
vifito que todas los signos, excepto uno solo, se co- ' 
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rresponden, y que las cantidades que afectan, con 
pequeñas diferencias, tienen casi el mismo valor. 

Creemos, pues, fundadamente, que las correccio- 
nes aplicadas á cualquiera de las series anteriores y 
particularmente á las que se usan en las estaciones 
do la red mexicana, serán adoptadas por nuestros 
colegas del país. En todo caso desearíamos que 
como una verificación se hicieran pruebas en algu- 
nos de los observatorios de los Estados. 

Damos fin á la presente nota con dos palabras 
acerca de la historia de la adopción de la serie (14) 
en la Eepúbiica. 

Hacia el año de 1815, el Prof. C. Dewey exa- 
minó las horas señaladas en la combinación (14), 
adoptadas por la Sociedad Meteorológica de Man- 
hein, en Badén, Alemania, con relación á bus apli- 
caciones al clima de la América del Norte; en 1816 
y 1817 hizo una corta serie de observaciones hora- 
rias en Williamstown, que pusieron de manifiesto lo 
adecuadas que eran dichas horas para la práctica de 
las observaciones en los Estados Unidos. Fueroij en 
consecuencia recomencladas por el Instituto Smith- 
soniano de Washington y la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, á propuesta del Sr. Inge- 
niero Geógrafo^ D, Francisco Díaz CovarrubiaSy las 
adoptó en 1862 para nuestro territorio^ óuando inició 
el establecimiento d» estaciones meteorológicas^ á reser- 
va de que se hicieran esi^erimsntos directos para verifi- 
car en la Eepúbiica sus resultados. La discusión de 
la combinación referida con los datos recogidos en 
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los Estados Unidos, iodica que produce un resulta- 
do superior á la verdadera media, cerca de 0^50 F. ó 
sean 0°21 C* 

Al establecerse el Observatorio Central y los Co- 
rresponsales de los Estados, recomendó aquel igual- * 
mente la serie (14) ocupándose por algunos años en 
discutir los resultados de varias combinaciones y sus- 
pendiendo la discusión en 1889. 

En otros trabajos que tenemos en preparación da- 
remos á conocer las correcciones aplicables á la tem- 
peratura de cada mes y las que correspondan á los 
demás elementos atmosféricos. 

Tacubaya, Agosto de 1900. 



1 Boletín Meteorológico del Observatorio Central de México. 
Mes de Marzo de 1877. Publicado en los Anales del Ministerio de 
Fomento. Afio de 1877. Tomo III, pág. 42. 
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